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このたびは日立液晶テレビ/プラズマテレビをお求めいただき、ありがとうございました。 

本菌ま、各モデルの共通の取扱説明書となっていまず。それぞれの機種特有の取り扱いについては、 

L 32- XP 07. L 37- XP 07. L 42- XP 07. P 42- XP 07. P 46- XP 07. P 50- XP 07. L 32- XP 700 CS 、 L 37- XP 7 日 0 CS 、 
P 42- XP 7 日 0 CS と表記していまず。 

本文中のイラストは、主に L 32- XP 07 で説明していまず。 

HDD (ハードディスク）は一時的な保管場戸斤です。万一何らかの不具合により、録画や再生がでさなかった場合、 HDD の内容 
(録画済みの番組データなど）の補償や損失、直接-間接の損害については、当社は一切の責任を負いかねます。 

この取扱説明書に記載の「使用上のご注意 J をお読み<ださい。 

本体の取扱いは、この取扱説明書をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。 
取扱説明書と保証書は大切に保管してください。『保証書』は捆包箱の上部内側に添付されていまず。 


各ページの見かたについて 

US ] ンボタン配置が記載された表祇の折り返し部分を開き、各ページをご覽ください。 



表紙折り返し部分：リモコンボタン配置 守っていただきたいこと、お知らせ、ゾモなどを記載 


使用しているアイコンについて 

A " 安全上、守っていただきた 

辻•骨 I いことを記載していまず。 


•細 W 組" 納 


操作上、守っていただきた 
いことを記載していまず。 


操作上、知っておいていただき 
たいことを記載していまず。 


f V モ^知っていると便利な操作*解説 
^- ' を記載していまず。 

■マ-クは、参照ぺ-ジを表していまず。 


リモコンのカーソルボタンの記号について 

力ーソルボタンの巧す方向を下図のように表して説明しています。 


(^〇)上下左ちモ向の操作 

(-0-) 左ちモ向の操イ乍 

( J )) 上下モ向の操作 

(’〇)左ち向の操作 

(^〇)上ち向の操作 

(〇)ちち向の操作 

(^〇)下モ向の操作 


(^〇) / ( 決を)ちち向またはミ夫定の操作 

(〇) / (なを)左ち向またはミ夫定の操作 


この説明書は、主に下記の内容で構成されていまず。 


映像の高精細化を実現ずる光ミ尺液晶パネル 

フル HDIP 5 パネル搭載 

(L37-XP07, L42-XP07, L37-XP700CS) 

IPS パネル搭載 

(L32-XP07, L32-XP700CS) 

ディテールまで鮮明な映像を映し出ず 

フル HD ダイナミック • ブラックパネル搭載 

(P42-XP07, P46-XP07, P50-XP07, P42-XP700CS) 

デジタル放送、アナ□グ入力を内蔵のハードディスク （ HDD ) 
に録画、再生して楽しめる 

320 GBHDD 巧蔵 

解像度向上で、立体感のある映像を実現 

超解像技術 

ハイビジョン放送をたっぷり録れる8倍録画 

XCodeHD 

動きの速い映像もクッキリ 

倍速120コマ技術搭載 

(L32-XP07, L37 - XP07, L42-XP07, 

L32-XP700CS, L37-XP700CS) 


出し入れ自由なハードディスク対応ス□ット 

iV ポヶッ h 搭載 

いつでも最適な高画質に自動調整 

インテリジェント•オート高画質3 

地上デジタル放送を3つのチューナーで受信 
地上デジタル放送を視聴しながら地上デジタル巧送を 
2番組同時録画（ダブル録画） 

地上デジタル放送3チューナー内蔵 (CATV K ススル-対応) 

HDMI - CEC 対応機器と連携した快適操作が可能 

Wooo リンク 

Wooonet やアクトビラなどのネットサービス対応 

ネット TV 対応 

ご家庭内の視聴スタイルをにげる 

AV ネットワーク対応 

4系統 HDMI 端子装備 
SD 乂モリーカードスロット裝備 


本書の見かた 
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リモコンボタン配置 


① 画面表示ボタン回因 

② 電源ボタン白目 BEI 

③ 放送切換ボタン田 I 


④チヤンネルボタン 
または 

数字、文字入カボタン 

困の晒 


⑤ 消音ボタン白日 

⑥ 音量ボタン eg 

⑦ ごがすボタン回因 

⑧ 番組表ボタン B 白 

⑨ Wooo リンクボタン晒 

⑩ 力ーソルボタン巨固 
⑩に： L - ボタン四 
⑩ カラー ボタン* 

清，ホ，緑，勤の团晒晒 
◎励連動デ-タボタン09 

⑩サ-チ（顆し/早送り)/ 

ス□-ボタン晒 
⑩一時停止ボタン g 白 

⑩録画ボタン白目 

⑩10秒/(ックボタン晒 

⑩録画モード/残量ボタン 
HDD / カセット HDD ボタン 

晒 

* カラーボタンは、本書内の説 
明では、それぞれ下記のような 
表記になつています。 



m r^i r^i 
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使用上のご注意 

商品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ざ、 
安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載していまず。 

次の内容（表示•図記号）を理辭してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


表しついて 


A がと t この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、 

/!\ K C 3 人が死 t または重傷*1を負う可能性が想定される内容を示しています。 

A ゴ t この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、 

/ f \ S 人が軽傷*2を負う可能性が想定される内容および物的損害* 3 のみの発ちが 

い、 'ム * がも目、をされる内容をホしています。 


*1 :重傷とは失明や、けが、やけど（高温•ほ温)、感電、骨折、中毒など後遺症が残るものおよび';台療に入院•長期の通 
院を要ずものをさしていまず。 

本2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要ごないけが、やけど、感電などをさしていまず。 

* 3:物的損害とは、家屋‘家財および家畜‘ぺット等にかかわる拡大損害をさしていまず。 

図記号の例 ^気をつけなければならない。「注意」を示しまず。 

^感電に気をつけなければならない。「感電注意」を示しまず。 
fO してはいけない。「禁山を示しまず。 

Q 必ず斤う。「強制」を示します。 
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•イラストはイ x - ジであり、実際の商品とは形状が異なる場合がありまず。 


異常や故障のとさ 


A 警告 


■煙が出ている、へんなにおいや音がずるとさは、 

ずぐに本機の電源を切り、 

必ず電源プラグをコンセントから抜く 

異常のまま使用すると、 ♦ 

火災•感電の原因となります。 圏> 

煙が出な < なることを確認して 
販売店に修理をご化療< ださい。 

■画面が映らない、音が出ないなどの故障の場合には、 
ずぐに本機の電源を切り、 

必ず電源プラグをコンセントから抜く 


それから販売店にご連絡<ださい。 

そのまま使用ずると 

火災*感電の原因となりまず。 


一 U 卜■/ 


€ 


電源プラグをコンセント 
から抜け 


r ||を 


電源プラグをコンセント 
から抜け 


■内部に水や異物などが入った場合は、 
ずぐに本機の電源を切り、 

必ず電源プラグをコンセントから抜く 


それから販売店にご連絡ください。 J 

そのまま使用すると火災•感電の原因となります。 ^ 

特にかさなお子様がいるごま庭ではごを意< ださい。 

■本機を落としたり、キヤビネットを破損した場合は、 
ずぐに本機の電源を切り、 

必ず電源プラグをコンセントから抜く 

それから販売店にご連絡ください。 

そのまま使用すると火災•感電の原因となります。 

■表示パネルに衝撃を加え、本機の表面に 
ヒビび入った場合 （ プラズマテレビ）は、 

すぐに本機の電源を切り、 、 

必ず電源プラグをコンセントから巧く 1^ 

それか5販売店にご連絡ください。 

そのまま使用すると火災-感電-ケガの原因となります。 


" / 


€ 


電源プラグをコンセント 
から抜け 



€ 


電源プラグをコンセント 
から巧け 


r ィ |1 运 

I -1雷源ゴ气ヴホつ、 ノ 


電源プラグをコンセント 
から巧け 





使用上のご注意（つづき) 


設置ずるとさ 


A 警告 


■電源プラグをずぐに抜くことが 
できるように本機を据え付ける 


本機が異常や故障となったとさ、 

電源プラグをコンセントに差し込んだままにしてお<と、 
火災-感電の原因となることがあります。 

本機は電源が「切」の状態でち、微弱な電流が流れています。 


■壁に取り付ける場合は、 

必ず別売の専用の壁掛け金具を使用し、 
専門の業者に依頼ずる 


専門業者外の人が壁掛け金具を使用して設置すると、 
壁への取り付けがもろい場合に、本機が落下し、 

打撲や骨巧など大けがの原因となります。 


■ぐらついた台の上や傾いた所など 
不安定な場所に置かない 

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。 




■風呂、シャワー室など水滴がかかる場所で使用しない 

火災-感電の原因となります。 



(§) 

風呂場や 
シ ャワー 室で 
の使用禁止 


■電源コードの上に重いものをのせたり、 
コードを本機の下敷さにしない 

コードに傷が付いて、火災-感電の原因となります。 
コードを敷物などで覆つてしまうと、 

気付かずに重い物をのせてしまうことがあります。 


■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や 
交流10 0 V (50/60 HZ ) な外では使用しない 

♦たこ足配線など、定格を超えると発熱により、 

义災-感電の原因となります。 

♦表示された電源電圧 L 义かでは、义災-感電の原因となります。 


J/ 0 
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A 注意 


■湿気やほこりの多い場所、調理台や加湿器のテばなど 
油煙や湯気が当たるような場所やエアコンの下など、 
tK 滴が落ちる場合のある場所に置かない 

•火災-感電の原因となることがあります。 

■電源コードを熱器具に近づけない 

コードの被ふ < が溶けて、 

义災-感電の原因となることがあります。 




0 


□ 0 


■移動させる場合は、電源を切り、 a ^ 

必ず電源プラグをコンセントから抜く M A 

コードが傷つさ、义災•感電の原因となることがあります。 

参アンテナ線、機器間の接続コードなどか部の接続コードを /)// (\\ 

かしてから斤ってください。 

♦本機は質量が大さ<奥行さが無< てすを定なため、 。 W ^ 

一人で作業をすると思わめけがの原因になります。 

■壁掛けなどスタンドを取り外して使用ずる際、外したネジは元のネジ巧に 
戻さず、スタンドと共に保管してください。 

•壁挂卜けアタッチメントには専用のネジが用意されています。スタンド専用ネジは使用し 
ないで < ださい。 

♦その他、スタンド用ネジはスタンドを取り付けた状態で正甫に機能する長さに設定され 
ています。スタンド無しに装着すると、セットの変形などの原因となります。 


0 


A 




使用上のご注意（つづき) 


設置ずるとき（つづき） 


A 注意 


■本機の通風すしをふさがない 

内部に熱がこもり、义災の原因となります。 

また、本機の設置は、壁から左ち 20 cmU 上、 

上部は 30 cm U 上離す。 

(壁挂卜け設置をする場合は除< ) 

特に次のような使いちはしない。故障の原因となります。 
•本機を上向さや横倒し、下向さにする。 

♦押入れや本箱など風通しの悪い狭い巧に巧し込む。 

参じゆうたんや布団の上に置<。 

•テーブルク□スなどを挂卜ける。 



■キヤスター付さテレビ台に本機を設置 
ずる場合にはキヤスター止めをずる 

動いて思わめけがの原因となることがあります。 

■移動式スタンドに巧り付けて使用しない 

移動式スタンドに取り付けてご使用になると、転倒したり、 

移動中の振動により、脱落や巧障の原因となることがあります。 




■転倒防止の処置を行なう 

テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。 



■本機を頭や顔、手足などをぶつけるような場所に設置しない 


けがの原因になることがあります。 

特に小さなお子様のいるごま庭ではご注意ください。 
♦壁挂卜け-天おり据え付け時には、 

頭などをぶつけることのないように、 

取り付けの高さにごを意< ださい。 


■本機を医療機器のおく（同部屋）には設置しないでください 

医療機器の誤動作の原因となることがあります。 


■アンテナエ事には技術と経験が必要でずので、販売店にご相談ください 

•送配電線から離れた場所に設置する。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。 
♦ BS 、 CS 放送受信用アンテナは、強風の嚴響を受けやすいので、堅固に取り付ける。 



0 

〇 

〇 
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A 警告 


■本機の上に巧びん、植木鉢、コツプ、 

化粧品、薬品や水などの入った容器を置かない 

こぼれたり、中に入った場合、义災•感電の原因となります。 


■本機に水をこぼしたり、めらしたりしない 

义災-感電の原因となります。 

•雨天、降雪中、ミ毎岸、 zK 辺での使用は特にごを意<ださい。 

■電源プラグの巧および巧の付おにほこりや 
金属物が付着している場合は、 

電源プラグを抜いてから乾いた巧で取り除く 

そのまま使用すると义災•感電の原因となります。 

を期的（年に]回<らい）に清掃してください。 

■電源コードを傷つけたり、加工したり、 

無理に曲げたり、ねじったり、 

引っ張ったり、加熱したりしない 


コードが破損して、火災-感電の原因となります。 レ 

電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご化賴<ださい。 

■雷が鳴り出したら、アンテナ線や 「し 

電源プラグには触れない tj'l 

感電の原因となります。 i 

■本機の裏ぶた、前面枠、カバーは外さない、本機を改造しない 

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。 

内部の点検-整備-修理は販売店にご依頼<ださい。 

■カセット HDD 挿入□のドア内に指などを入れない 

ドア内、ガイド部等には突起があり、突起に軸れたり、 

ドアに指を巧んだりすると、けがの原因となることがあります。 



水めれ禁止 






n 困 


水めれ禁止 


〇 

0 

接自蝶止 

分解禁止 

〇 



使用上のご注意（つづき) 


使用ずるとき（つづき） 


A 注意 


■間違った電池の使い方をしない 


•乾電ミせは充電しない。 

•指を U かの電池は使用しない。 

•新しい電ミ也と古い電ミ也を混ぜて使用しない。 

•極性表示（プラス货とマイナス©の向さ）にを意し、表示どおりに入れる。 

載也の破裂、液もれにより、义災、けがや周囲をミち損する原因となることがあります。 



0 


■表示パネルには、絶対に衝撃を加えない 

本機の表示バネルをたた<などして衝撃を加えると表示バネルが割れ、 
火災-けがの原因となります。 




■電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む 


差し込みがす完全ですと発熱したり、 

ほこりが付着して义災の原因となることがあります。 

また、電源プラグの巧に触れると感電することがあります。 


■電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない 

コードが傷つさ、义災-感電の原因となることがあります。 

必ずプラグを持って抜いて < ださい。 


■電源プラグは根元まで差し込んでも 
ゆるみがあるコンセントに接続しない 

発熱して火災の原因となることがあります。 

販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼して<ださい。 


■本機に乗ったり、ぶら下がったりしない 

特に、かさなお子様のいるごま庭ではごを意 < ださい。 
倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。 


■めれた手で電源プラグを抜き差ししない 

感電の原因となることがあります。 



■機器のおくに□-ソクなどの裸火を置かない 

火災-感電の原因となることがあります。 
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A 注意 


■本機の上に重い物を置かない 

バランスがくずれて倒れたり、落下して、 
けがの原因となることがありまず。 


□1 0 


■旅行などで長期間、 

本機をご使用にならないとさは、 

安全のため必ず電源プラグを 
コンセントから抜く 

义災の原因となることがあります。 

本機は電源が「切」の状態でも、微弱な電流が流れています。 




€ 


電源プラグをコンセント 
から抜け 


お手入れずるとさ 


A 注意 


■お手入れの際は、安全のため電源プラグを 
コンセントから抜いて行う 

感電の原因となることがあります。 


■年に一度くらいは、内部の掃除を販売店などにご相談ください 



€ 


電源プラグをコンセント 
から抜け 


本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。 
特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的でず。 

なお、掃除費用については販売店などにご相談ください。 


A 




使用上のご注意（つづき) 


お守り<ださい 


■高温になるところに置かないでください 

前面枠、バックカバーやその他の部品に悪い嚴響を与えますのでご注意ください。 

♦直射日光や熱器具の近 < など。 

■平坦で安定ずる場所に設置して < ださし、 

♦テレビをフ n - ij ングに直接ホ置さすることはさけて < ださい。フ □ - 1」ングの材質.表面状 
態によっては巧面とスタンドのスべ I 」止めが強<密着し、テレビを持ち上げた際、フ n - iJ ン 
グの表面がはがれる場合があります。 

♦故障の原因となるため、設置場所は十分な耐荷重強度のある、平坦でを定した場所を選んで<だ 
さい。（傾斜面や、力ーペット•畳などのあ定しない面、変おする面などに設置しないでください） 

■パネルを巧したり、物をぶつけたりしないで<ださい 




液晶バネル表面には保護ガラスがありません。指•手などで巧したり物をぶつけると、液晶セル•ガラスが破損し、 
故障やけがの原因となります。 

プラブマバネルは微細加工したガラスです。指-手などで巧したり物をぶつけたりすると、ガラスが破損する恐れ 
がありますので、強い衝撃は与えないでください。 


■超音波式加湿器のテばに置かないでください 

超音波式加湿器をご使用の場合、水質によっては水道水に合まれるカルキやミネラル成分がそのまま露化され、テ 
レビ内部に白い粉状のものが入り込んで画面の隅が暗<なったり、色ムラ状に見える場合がありまず。あるいは故 
障の原因になる恐れがありますのでごを意< だ t い。 


■ SD メモリーカード挿入□に異物を挿入しないでください 

SD メモリーカードなかのものを挿入しないでください。また、コインなどの金属物や異物を挿入しないでください。故障や破損 
の原因となります。 mic の沁メモリーカードをご利用の場合は、 SD メモリーカード変換アダプターに装着してご利用ください。 

■ B-CAS 力ード挿入□に異物を挿入しないでください 

B - CAS 力ード U かのちのを挿入しないでください。また、コインなどの金属物や異物を挿入しないでください。 
故障や破損の原因となります。 

■輸送ずる場合は、必ず本機用の個包箱-クッションをご使用< ださい 

•引越しや修理などで本機を運搬ずる場合は、本機用の捆包箱とクッション材をご使用くだごい。 

•横倒しでの輸送はしないでください。パネルが破損する、または面欠点が増加する可能性があります。 

■ホ機の''曰巧 I — >' 、て 

本機は、長時間使用したとさなどに、上部やバネル表面が熱<なる場合があります。手で軸れると熱<感じる場合 
もありますが、巧障ではありません。また、熱で変形しやすいもの（オーデイオテープ、ビデオテープなど）を上 
に置かないでください。 

■乾電池を廃棄ずる場合は、プラス-マイナス端子に絶縁テープを貼るなどして絶縁状 
態にしてから「所在自治体の指示」に従って廃棄してください 

他の金属片等導電性のあるものと一緒に廃棄したりするとショートして、 発火、破裂 の原因となることがあります。 

■テレビをご覧になるときは、適度な距離と明るさでご覧ください 

♦画面の縦の長さの約3倍またはそれか上離れた場所でご覧になれば、見やす<て目が疲れに<<なります。 
•暗すぎる部屋は目を疲れさせるのでよ<ありません。 

♦長時間連続して画面を見ていると目が疲れます。時々、画面から離れて目を休めてください。 

■適度な音量で隣り近所へ配慮してください 

特に夜間での音量よかさい音でも通りやすいので、窓を閉めたりへッドホンを利用したりして、隣りぶ丽こがし十 
分の配慮をして、生を環境を守りましよう。 

■カセット HDD 挿入□に異物を挿入しないでください 

カセット HDDU かのものを挿入しないでください。また、コインなどの金属物や異物を挿入しないでくださし、。 
故障や破損の原因となります。 

■焼き付きについて（プラズマテレビ） 

静止画（画面表示、放送局から送られる時刻表示など）や、ゲーム機などの固定映像を長時間または繰り返し表示 
したり、画面のワイドモードをノーマルモードで長時間ご覧になると、プラブマバネルが焼さ付<場合があります。 
画面の焼さ付さを遅けるため、スク1」ーンセーパ'-の使用やワイドモードはノーマルなかのモードで使用すること 
をおすすめします。焼さ付さが軽度のとさは、目立たな<なることがありますが、一度起こった焼さ付さは完全に 
は';肖えません。プラブマバネルの焼さ付さは保証がま外です。励励 
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お知らせ 


■面欠点について 

バネルは、精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に欠点恍らない点）や輝点徐計に光る点）がを 
在する場合があります。これは故障ではありません。 

■残像について 

静止画（画面表示、放送局側から送られる時刻表示など）やメニュー表示を短時間（約]分程度）表示し、映像内 
容が変わったとさに前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復します。巧障ではありません。 

■ほ温度環境での使用について （ 液晶テレビ） 

液晶の特性により、周囲の温度が下がるにつれ液晶の応答ま度が遅<なり、映像が残像として見えることがありま 
すが、故障ではありません。甫温環境下に戻し、しばら<すると回復します。 

■パネル表面温度について 

液晶テレビは、内蔵しているバックライトを点なさせることにより映像を表示しています。そのため、液晶バネル 
の表面温度が高 < なる場合があります。 

プラブマテレビは、バネル内部で放電を起こすことにより映像を表示しています。そのため、バネルの表面温度が 
高<なる場合があります。また、プラブマバネルは、微細加工したガラスです。ガラスが破損する恐れがあります 
ので強い衝撃は与えないで<ださい。 

■パネル駆動音について 

視聴中に、「ジー」というバネルの駆動音が聞こえることがありますが、巧障ではありません。 

■天候不良によって、画質、音質が悪くなる場合がありまず 

雨の彰響により衛星からの電波が弱< なっている場合は、引さ続さ放送を受信でさる降雨が応放送に切り換えます。 
(降雨対応放送が行われている場合）降雨が応放送に切り換わったとさは、画面にメッセージが表示されます。 
降雨が応放送では、画質や音質が少し悪<なります。また、番組情報も表示でさない場合があります。 

■ 110度 CS デジタル放送をご覧になるには 

] ]0度 CS デジタル放送にが応したアンテナが必要です。また、ブースターや分配器などをご使用の場合は、 
2150 MHz またはそれな上の周波数が応の伝送機器が必要です。詳し<は販売店にご相談ください。 

■アンテナの点検-交換について 

アンテナは風雨にさらされるため、美しい画像でお楽しみ頂<ためにも点検-交換することをおすすめします。 
特に、煤煙の多い巧、潮風にさらされる巧では、アンテナが早<傷みますので、映りが悪<なった場合は、販売店 
にご相談ください。 

■操作でさな<なった場合は 

受信異常などにより、本機の操作がでさな<なった場合は、本体の電源ボタンを日秒な上巧してから再度電源ボタ 
ンを巧してください。 

■ラジオについて 

本機のぶ<でラジオを使用しますと、ラジオの音声に雑音が入る場合があります。本機より離してご使用ください。 

■本機の受信周波数帯域にホ目当ずる周波数を用いた機器とは離してご使用ください 

本機の受信周波数帯域 （470 MHz 〜 2072 MHz ) にホ目当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やア 
ンテナケーブルの途中に接続している機器にぶづけると、その影響で映像.音声などに不具合が生じる場合があり 
ます。それらの機器とは離してご使用ください。また、アンテナの接続時にアンテナケーブルや分配器、分波器な 
どの機器を使用する場合は、共聴用のものをご使用ください。 
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使用上のご注意（つづき) 


お知らせ（つづき) 


■本機に記憶される個人情報などについて 

•本機には、放送局とデータの送受信を行うために入力したお客様の個人情報が記録されまず。また、インターネッ 
卜を利用したネットワークサービス （ Wooonet 、 アクトビラなど）をご利用の場合、各サービスが使用するお 
客様ごとの識別情報などが本機の X 亡 IJ 一に記録ごれまず。本機を廃棄、譲渡ずる場合には「設定の初期化」を 
班！実施して、本機内の X 亡 U - に記録ごれているデータを消去ずることを強くお勧めしまず。 

•お客様または第兰者が本機の操作を誤ったとき、静電気などの y イズの影響を受けたとき、または故障、修理 
のときなどに、本機に記憶または保をごれたデータなどが変化、消失ずる恐れがありまず。これらの場合の損害 
やす利益について、当社は何ら責任を負うものではありません。 

■インターネットへの接続について 

地上. BS デジタル放送では、インターネット網への接続により、さらに多様な双方向データサービスを利用すること 
がでさます。本機で、このサービスを利用ずるには、常時接続の回線業者やインターネットサービスプ□バイダーと 
の契約が必要でず。インターネット網への接続をしていないと、双方向データサービスを利用できない場合があります。 

■インターネット機能について 

インターネットを利用してネットワークサービス （ Wooonet 、 アクトビラ）を受けるには、ブ□-ドバンド環境が必要です。 
ブ□-ドバンド環境をお持ちでない場合は、インターネット回線事業者および接続業者(プ□バイダー)との契約が必要です。 

■本機の電源プラグは常時コンセントに接続しておいて<ださい 

長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したときが外は、テレビの電源プラグをコンセントから抜いたままに 
しないでくだごい。本機は電源オフ（スタンバイ）状態でも、自動的にデジタル放送の情報を受信したり、ソフトウェ 
ア更新のためダウン□-ドを行ったりずる場合がありまず。また、家庭内ネットワーク （ DLNA ) で楽しむ場合は、 
本機はホームサーバーとして動作しまずので、電源オフ（スタンバイ）状態でも自動的に映像などを配信すること 
ができます。 

■ダウン□ードについて 

放送運用などに変更が生じた場合、本機のソフトウェアを更新して対応させるために、放送によるダウン□-ドサー 
ビスを行ないます。 このサービスを受けるには、ご使用にならないときは、 Uf コンで電源を切った状態にしてお 
くことをお勧めしまず。電源プラグを抜いた場合はこのサービスを受けられません。 

■インターネットの接続状況について 

インターネット接続のためにお客様がご利用になっている機器や、お客様がご契約になっているインターネット網 
への接続方法によっては、サービスが必要としている通信速度を得られず、十分なサービスを享受できない場合が 
あります。また、各サイトのアクセスの状況や、回線の状況により通信速度が変化ずることもありまず。 

■インターネットのサイトやサービスについて 

インターネットのサイトや、インターネットで提供される各種サービスは、ご自身で判断してお使いください。お 
客様が本機を使用してインターネットへのアクセスやインターネット上のサービスをご使用になられて発生した被 
害や損害についての補償や損失、直接•間接の損害について、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了 
承くだごい。 

■お客様の宅内のネットワーク機器との接続について 

本機の DLNA 機能を使い、お客様の宅巧ネットワーク機器と接続することがでさますが、本機の動作状況や能力、 
お客様の機器の動作状況や能力、ネットワークの状況により十分な視聴がでさない場合があります。 

■メモリーカードについて 

本機に挿入されたメモ I 」一力ードに保を、記憶されているデータは、本機の操作を誤った場合や静電気などのノイ 
ブの影響を受けた場合、ミ肖失する恐れがあります。このような場合や万一何らかのす具合により、データが';肖失し 
た場合の滿賞や損失、直接•間接の損害について、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了 7 まください。 
大切なデータは、他のメディアにバックアップを取ってお< ことをおすすめします。 

■赤外線通信機器について 

ホ外線コードレスマイクやホか線コードレスへッドホンなどの通信機器は、通信障害により、使用でさない場合が 
あります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了をください。 
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お知らせ（つづき) 


■ライセンス等について 

• 日本語変換には、オム□ンソフトウェア（株）のモバイル Wnn を使用しています。 

• TiVDRj と iVD3H は、 nVDR 技術規格」に準拠することを表す商標です。 

• SDHC □ゴは商標です。 

• HDMI、HDMI □ゴおよび High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国における、 
HDMI Licensing 、 LLC の商標または登録商標です。 

•「 AVCHD 」 と 「 AVCHD 」 □ゴは、バナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。 

参を？巧您および 「 acTVi [ a 」、 「アクトビラ」は、株式会社アクトビラの商標または、登録商標です。 

参ドルビーラボラト1」ーブからの実施権に基づさ製造されています。 

Dolby . ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラト I 」ーブの商標です。 

参 DLNA、DLNA □ゴおよび DLNA CERTIF 正 D は 、 Digital Living Network Alliance の登録商標です。 

参 " x . v . Cobr " はソニー株式会社の商標です。 

參本製品には rOiXiM® SDK 」 を使用して開発された AV ネットワーク機能を搭載しています。 DiXiM は、株式会社デジオンの登録商標です。 
参この製品には OpenSSLToo[kit における使用のために OpenSSL プ □ ジェクトによって開発されたソつトウェアがさまれています。 
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenS 孔 Toolkit. (http://www.openssl. 

org/) 

参この製品には Eric Young によって作成された暗号化ソフトウェアが含まれています。 

This product includes cryptographic software written by Eric Young ( eay @ cryptsoft . com ). 

• Entier (エンティア） は、 ㈱ 日立製作所の日本国およびその他の国における商標です。 

•この製品は 、 Real Sound Lab , SIA からの実施権に基づさ製造されてしほす。 C 0 NEQ は 、 Real Sound Lab , SIA の商標 
です。 

• □ヴ ィ、 Rovi 、 G ガイド、 G - GUIDE 、 および G ガイド□ゴは、米国 Rovi Corporation および/またはその 
関連会社の日本国内における商標または登録商標です。 

G ガイドは、米国 Rovi Corporation および/またはその関連会社のライセンスに基づいてを産しております。 
米国 Rovi Corporation およびその関連会社は、 G ガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情 
報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、 G ガイドに関連する情報•機器•サービスの提供また 
は使用に関わるいかなる損害、損失にがしても責任を負いません。 

参 AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE 

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE 
PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO ( i ) ENCODE VIDEO IN 
COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO ") AND/OR ( ii ) DECODE AVC VIDEO 
THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL 
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC 
VIDEO . NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE . ADDITIONAL 
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA , LLC . SEE http :// WWW . MPEGLA.COM 
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使用上のご注意（つづき) 


お知らせ（つづき) 


• expat 

本ソフトウェアは 、 expat ( http :// expat . sourceforge . net / ) を使用していまず。 

この exp がは MIT License によって配布されていまず。 

从下は 、 MIT License によって義務付けられている著作権表示およびライセンス文、免責条項でず。 


Copyrignt ( c ) 1998,1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and し [ark し00 per 
Copyright ( c ) 200]，2002, 2003, 2004, 200己，2006 Expat maintainers . 

Permission is hereby granted，free of charge，to any person obtaining a copy of this 
software and associated documentation files (the " Software "), to deal in the Software 
without restriction , induding without [imitation the rights to use ， copy , modify , merge ， 
publish , distribute ， subiicense , and/or se [[ copies of the Software , and to ermit persons to 
whom the Software is furnished to do so , subject to the foiiowing conditions : 

The above copyright notice and this permission notice shaii be induded in a [[ copies or 
substantial portions of the Software . 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS ", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND，EXPRESS OR 
IMPLIED , INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY , 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT . 

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM ， 
DAMAGES OR OTHER LIABILITY , WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT , TORT OR 
OTHERWISE , ARISING FROM，OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE 
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE . 


田思点 


■付属の B - CAS カードは、デ V タル]^送を視聴していただくた妨じ、お客様へ貸与立れた大切なカードです。破損 
や紛失などの場合は、ただちに B - CAS 「 (株）ビーエス•コンデイシヨナルアクセスシステムズ」カスタマーセンター 
へご連絡ください。 お客様の責任で破損、故障、紛失などが発ちした場合は、再発行費巧が請求立れまず。 

■万一、本機の不具合じより録画ができなかった場合や、インターネットのサービスが受けられなかった場合の補償 
についてはご容赦ください。 

■お客様がカセット HDD じ録画したものやインターネットのサービスで取得した映像や音声などのコンテンツは、 
個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使巧できません。 

■国外でこの製品を使巧して有料放送サービスを享受ずることは、有料サービス契約上禁止されていまず。 

■この説明書に記載の画面イラストは、実際に表示される画面と異なる場合がありまず。チヤンネル番号、チヤンネ 
ル名、番組名などを含め、実際に表示される内容については画面でご確認くだ立い。 

■本機の仕様および機能などは、ダウン□ードなどじより変更ずることがありまず。 

■ダウン□ードとは、デジタル放送を受信してダウン□ードデータを取り込み、本機のプ□グラムを最新のものに書 
き換える機能です。お買上げ時はダウン□ー ドを「自動」で行う設定になっていまず。「しない」設定にもできまずが、 
最新のプ□グラムでお楽しみいただくた城、通常は「自動」の設定でご使巧ください。 
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お手入れについて 


A 注意 


■ お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行う 

感電の原因となることがありまず。 



■表示パネルにミちれが付くと落ちにくいため、ミちれた手で触れないようにごミ主意ください。 

■前面枠やスタンドのお手入れは、柔らかいきれいな巧（のをお使いください。 

前面枠やスタンドの光ミ尺部分は傷が付さやずいので、お手入れの際には、必ず柔らかいされいな巧 （ 生地の表面が起 
毛;: r れた綿素材など）で軽くほこりを払ってくだ;^い。ほこりのついたおや固いをで拭くと傷が付く恐れがありまず。 

■表示パネルのお手入れは、柔らかいされいな巧（《）で}式いて< ださい。 

本機のパネル表面は、特殊なフイルムや特殊コーテイングが施されていまず。お手入れの際には、 

柔らかいされいな布（生地の表面が起毛された綿素材など）で軽く乾拭きしてくだごい。 

•固い布で拭いたり、強くこずったりしまずと、パネル表面のフイルムや特殊コーテイング 
が傷付きまずのでご注意ください。 

•指紋など油脂類の汚れがひどい場合は、水で] 0日倍从上に薄めた中性洗剤に柔らかい布をひたしよく絞ってか 
らおさ取り、乾いた柔らかい布で仕上げてくだごい。このとき、推奨品のク IJ - ニングク□スは使用しないでく 
ださい。ク IJ - ニングク□スを濡れた状態で使用ずると、パネル表面が変質したり、フイルムや特殊コーテイン 
グがはがれたり、変色する恐れがありまず。 

•ガラス用ク IJ ーナーやスプレー式のク IJ ーナーは、パネル表面が変質したり、フイルムや特殊コーテイングがは 
がれたり、内部に侵入し、故障の原因になる恐れがあるので、使用しないでくだごい。 

•化学ぞうきんやアル〕ール、ペンジン、シンナー、酸性/アルカ U 性/研磨剤入り洗浄剤などは、その成分により、 
パネル表面が変質したり、フイルムがはがれたり、変色ずる恐れがありますので、ご使用にならないでくだごい。 
化学ぞうきんやク IJ 一ニング用モップな どの 化学成分、影響、注意などについてはそれぞれの/ーカーにお問い 
合わせください。 

•表示パネルは高額部品でず。お客様の過失や故意によって傷や汚れが付いた場合の部品交換は、保証期間内でも 
有償となりまずので、あらかじめご了承くだごい。 

■前面枠、バックカバーやスタンドのお手入れの際、アルコール、ベンジン、シンナーなどは使 
用しないで < ださい。 

•前面枠やバックカバーの表面をアルコール、ペンジン、シンナーなどで拭いたり、殺虫剤などの揮発性のものを 
かけたりしないでくだごい。また、ゴムやビニール製品などを長時間接細したままにしないでくだごい。変質し 
たり、塗料がはがれるなどの原因となりまず。 

•化学ぞうさんは、前面枠、バックカバーやスタンドが変質ずる原因となりまずのでご使用になら 
ないでくだごし、。 

化学ぞうきんやク IJ 一ニング用モップなどの化学成分、影響、注意などについてはそれぞれの 
一力一にお問い合わせください。 

•前面枠や操作パネル部分のミちれは、柔らかいされいなお （ 生地の表面が起毛された綿素材など） 

で軽くなき取ってくだごい。ミちれがひどいとさには、水で]日日倍从上に薄めた中性洗剤に布を 
ひたしよく絞ってから拭き取り、乾いた布で仕上げてくだごい。 

特に、次の洗剤などは亀裂や変色、傷付きの原因となりますので使用しないでくだごい。 

•酸•アルカ IJ 性洗剤、アルコール系洗剤、みがき粉、粉石離、日 A ク IJ - ナー、力ーワックス、ガラスク IJ - ナー類、 
化学ぞうきん など 

•前面枠とスタンドの光ミ尺部分は、傷が目立ちやすいので、お手入れ、お取扱いには特にごを意願いまず。 

■洗剤を直接本機にかけないで<ださい。 

水滴が内部に入ると、故障の原因になりまず。 

■スピーカー部のお手入れは巧を使用しないで<ださい。 

スピーカー部には小さな巧が開いており、布で拭くとほこりがテレビの中に入ってしまいまず。お手入れの際は先 
端に柔らかなブラシのついた掃除機で軽く吸い取って下ごい。 

※推奨品 （乾なさ専用です。水で濡らして使用しないでください。） 

部品番号： P 42- HP 0 日020 
品 名：ク IJ 一ニングク□ス 

お求めの場合は、お買い上げの販売店にて部品番号と品名をご連絡の上ご購入ください。 

本プラブマテレビには、ク IJ - ニングク□スが付属しています。田 I 
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HDD / カセット HDD (八ードディスクドライブ）について 


重要必ずお読み<ださい 


HDDy カセット HDD (八ードディスクドライブ）の取巧いについてのお願い 

本機に内蔵の HDD および別売のカセット HDD は非常に精密な機器です。 
使用ずる環境や取扱いにより HDD / カセット HDD の動作および寿命に影 
響を与える場合がありまずので、次の内容を必ずお守りください。 

別売のカセット HDD 取扱説明書に記載されているミ主意表示も必ずお守りくださし、。 

■設置時 

♦後面や側面の通風孔をふさがないでください。 

♦振動や衝撃が起こらない場巧に設置してください。 

♦ごみやほこりの少ない場所に設置してください。 

♦ 「結露」（つゆつき）が発生しにくい場巧に設置してください。「結露」は故障の原因になりまず。 

「結露」とは、冷たいコップの表面に水滴がついたりずる現象でず。急な温度変化が起きた場合や、寒い巧から暖かい 
場所へ移動して設置する場合は「結露」が起こりやすくなりまず。テのような場合は、室温に約2〜3時間なじませ 
てから電源を入れてください。 

♦温度や湿度が高くない場所、直射日光があたらない場巧に設置してください。温度や湿度の高い場所に設置ずると録画、 
再生す良が発生したり、故障の原因になりまず。 

♦安定した動作を維持ずるため、長期間ご使巧されない場合でも、一年に一回程度は通電していただくことをおずずめ 
しまず。 

■動作中 

♦電源プラグをなかないでください。 

♦振動（スピーカーの音量過大による振動含む）や衝撃を与えたり、本機を移動させたりしないでください。 

移動するとさには** •①カセット HDD 取り出しボタンを押して、画面に「カセット HDD の取り出し可能でず」の y ッ 
セージが表示されてからカセット HDD を取り出す。 

内蔵 HDD が動作している時は停止ずる。 

質電源プラグをコンセントから抜く。 

感2分な上待ってから本機を動力、ず。 

♦カセット HDD アクセス（動作中）ランプ巨固が赤色で点な中のときは、カセット HDD を抜かないでください。 


お知らせ 


♦本体前面の受像ランプが緑色に点なしている間、 HDD / カセット HDD は高速で回転していまず。起動時や回転中 
に発生ずる音や振動は故障ではありません。 

♦データ読み取りの状態により、再生画面にまれにノイズが発生ずることがありまずが、これは故障ではありません。 
♦振動や衝撃によって、 HDD / カセット HDD が正常に動作しない場合がありまず。_ • 

■停電が発生した場合 

♦記録中や再生中に停電等で電源が供給されなくなった場合、 HDD / カセット HDD の録画内容が損なわれる可能性が 
ありまず。 

■故障時のお願い 

♦再生画面が一時停止したり乱れが頻繁に発生ずる場合は、 HDD / カセット HDD の故障が考えられまず。このような 
場合は HDD / カセット HDD の交換が必要でず。 

♦ HDD / カセット HDD を交換する場合、 HDD / カセット HDD の録画内容を新しい HDD / カセット HDD に移ずことはできません。 
♦カセット HDD の故障時は、カセット HDD の保証書をご覧いただき、保証書に記載のお問い合せ先にお問い合せください。 

■ 大切な映像を保をずるために 

♦故障の場合、 HDD / カセット HDD の録画内容が損なわれることがありまず。大切な映像を録画ずる隙は、 HDD / 
DVD レコーダーなどによる録画を併巧ごれることをおずずめしまず。 


万一何らかの不具合により、録画や再生がでさなかった場合の内容 （ データ） 
の補償や損失、直接•間接の損害について、当社は一切の責任を負いかねます。 
あらかじめご了承くださし、。 
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リモコンボタンのなまえと働き 



©画面表示ボタン 降！ 

チヤンネル番号や外部機器の情報などを表示しまず。 

(2) 電源ボタン困，03 
電源を入/スタンノ（イ状態にしまず。 

(本体のスタンバイ/受像ランプが点灯しているとき） 

@放送切換ボタン匹！ 

地上デジタル、 BS ( BS +) デジタル、度 CS デジタル放 
送を切り換えまず。 

④チヤンネルボタンまたは文字*数字入カボタン巨目芭1 f @| 
チャンネルを選びます。また、設定などの文字や数字入力に 
も使巧しまず。 

©消音ボタン 降 I 
音声を一時的に消しまず。 

⑥音量ボタンな！ 

音量を調節しまず。 

贷さがずボタン隨> 

おすずめ番組一覧、'ま目番組一覧、ジャンル、出演者、キーヮー 
ドから番組をさがずことができまず。 

® 番組表ボタン BB 

デジタル放送の番組表を表示しまず。視聴する番組を選んだ 
り、録画ずる番組を選ぶときに使巧しまず。 

@ W 000リンクボタン 晒 

Wooo I 」ンク対応 AV アンプまたはレコーダーを接続ずると、 
本機の IJ モコンで操作ずることができまず。 

® 力ーソルボタン（上•下•左•も） 西 
y ニューの項目を選ぶときに使巧します。 


カーソル ボタンの記号じついて 


本文中の操作説明では、カーソルボタンの巧ず方向を下図の 
ように表して説明していまず。 


@ 

上下ちちち向の操イ乍 

@ 

左ちホ向の操イ乍 

⑤ 

上下ち向の操イ乍 

@ 

左ち向の操作 

© 

上ち向の操イ乍 

@ 

ちち向の操イ乍 

© 

下ち向の操イ乍 




⑩；<ニューボタン巨固 

いろいろな設定や調節を斤う/ニュー画面を表示します。 

® カラーボタン（青、ホ、緑、黄）晒の晒晒 
デジタル放送の番組表やデータ番組の操作などに使用しまず。 
番組表などの画面の設定を蜜要するときにも使用します。 


® [の I 連動データボタン B 3 
データ放送の画面を表示しまず。 

® サーチ（早戻し/早送り ）/ ス□-ボタン B 0 
再生中の映像を見ながら見たい場面を探します。 

また、一時停止中にボタンを}甲すことでス□-再生します。 

©—時停止ボタン 
再生中の映像を一時停止しまず。日 

® 録画ボタン四 
見ている番組を録画しまず。 

⑩10秒バックボタン晒 
再生中にボタンを巧すことで、約]0秒戻って再生します。 

@録画モード/残量ボタン应 
録画モード、残量を切り換えまず。 

HDD / 力たット HDD ボタン晒 

録画先を切り換えます。 

® 音声切換ボタン岛 I 

こ重音声放送およびステレオ放送のときに2ヶ国語（こ重) 
音声、ステレオ音声など音声内容を切り換えまず。 

@チヤンネル番号入カボタン应 I 
デジタル放送のとき、直接チヤンネル番号を入力して選局ず 
るときに使巧しまず。 

@チヤンネルアップ/ダウンボタン反 I 
チヤンネルを順/逆送りで選局しまず。 

©入力切換ボタン田 a 
接続している外部機器の映像に切り換えまず。 

録画した番組、ダウン□-ドコンテンツ、写真などを 
一覧画面 （ 見る一覧）で表示します。 

AV ネットワーク機能のある機器のコンテンツを再生 
ずるときに使用しまず。 

@ネット（アクトビラ）ボタン晒 
テレビ画面からブラウザ画面に切り換えまず。 


® 戻るボタン 巨因 

1つ前の画面に戻ったり、設定画面を終了させることができ 
まず。 

@決定ボタン 巨固 

カーソルで 選んだ/ ニュー 項目や設定内容を決定します。 

⑩2画面ボタン函晒晒！ 

画面を2画面にします。 

@再生ボタン00 
録画番組を再生しまず。 

@スキップ/コマ送りボタン晒 
チャプターの先頭から再生しまず。また、一時停止中はコマ 
送り再生します。 

⑩30秒スキップボタン晒 
再生中にボタンを巧ずことで、約3日抄スキップした場面か 
ら再生しまず。 

亭止ボタン 醒 I 晒 
録画や再生中の映像を停止しまず。 

態)ワイド切換ボタン 回 a 
ワイド切換画面を表示しまず。 
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テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ[ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 

に厶口せて設{化する 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


その他 





本体名部のなまえ 


液晶7■レビ 



カセット HDD 取出しボタン晒 


カセット HDD アクセス 
(動作中）ランプ 


の晒 


SDX モリーカード挿入 □ 班 


ビデオ3入力端子困 


HDMI 3 入力端子 晒 

ヘッドホン（ミニ）端子 
別売の ミニ プラグのヘッドホ 
ンを接続する端子です。へッ 
ドホンの音量を設定すること 
がでさます。 門 


B - CAS 力ード挿入 □ 因日 










01 地上デジタル入力 巨巧デジタル放送/録画 I 

BS / CS - IF 入力 m ビデオ2入力 

巨因ビデオ1/コンポーネント入力 




El 


デジタル放送/ ドルビ-ラボラトリ-ス 
録画番組出力実施権に基づき製造ご 
Dolby 、 ドルビ-及び^ 
ドルビーラボラトリース 


1 


HDMT4 


HDMT2 


HDMT1 


電源コード 


光デジタル音声出力 


晒 HDMI 2入力 


晒 HDMI 1入力 
(ARC 対応 08) 


入ノ J 阳ネッ 

(LAP 

陶 HDMI 4入力 


出力 


入力 


ビデオ 2 
入力 


地上デジタレ 
入力 


D4 映像 

ビデオ 1/ 

コンポ-ネント入力 


BS/CS 

コンパ’-夕-電源 
DC 巧 V /最大 4 W 


BS/CS-IF 

入力 


光デジタル 
音声出力 


アナ□ク音声を 
接続する際は、 
ビデオ1入力端子を 
使用してください。 



接続する 


テレビを 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ- 
を楽しむ 


お好みや使巧状態個別に設定 


に<1 口せて設{化するしたいとさ 


--Hi 

IIHM ! 一田 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 



































































じが本る部のなまえ_(つづき) 


プラズマテレビ 


前面 


スタンバイ/受像ランプ困晒 

スタンバイ状態 

:ホ 

受像状態 

:緑 

パワーセーブ状態 

:檀 

電源「切」状態 

:消灯 

録画/予約ランプ 

晒晒 

録画中/ダビング中 

:ホ 

予約有 

:瞪 

(予約に関ずる警告 

:檀（点滅)） 



スピーカー （ち） 


明るさセンサー 窓 101 


スタンド 


IJ モコン受光部0因 


スピー カー (左） 


側面 





^入力切換 

入力切換ボタン 

阳 

〇 

チヤンネル ▼/▲ 

助 

チヤンネル 
▽<6 

音量▼/▲ボタン 

阳 

音量 

電源ボタン 

助 

© 



[電源' 
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プラズマテレビ 


LAN 

( 10 / 100 ) 


Entier 



'放送/ 

且出力 


ドルビーラボラトリーズからの 
I 実施権に基づき製造されてしほす。 
I Dolby 、 ドルビー及びダプル D 記号は 
ドルビーラボラトリーズの商標です。 


你巧 

器続 

をし 

楽た 

し 

む 



アナ□グ音声を接続ずる隙は、 
ビデオ I 入力端子を使用してください。 

HDM 1 1入力 
( ARC 対応） 


HDMI 2 入力 


HDMI 4 入力 



( 、 

光デ’ジタル 
音声化力 


圓 ■ 


1 J 


H ご mi 




ビデオ1/ ビデオ2 

コンポーネント入力入力 


デジタ几 

録画番 


0(1 地上デジタル入力 陵 1 ミ 

助 BS / CS - IF 入力 班ビデオ2入ブ 

巨因ビデオ1/コンポーネント入力 


地上デジタレ 
入力 


BS/CS 

コンバータ-電源 
DC 15 V / 最大 4 W 



BS / CS-IF 

入力 


後面 



電源〕-ドコネクタ班 


巧日光デジタル音声出力 


晒 HDMI 2入力 

巧因 HDMI 1 入力 
( AR 〔対応の） 


00ネットワーク 
( LAN ) 端子 

晒 HDMI 4入力 



インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—' 
を楽しむ 


お好みや使田状態 

に么口せて設{化する 


個別に設定 
したいとさ 


力 

出 

組 

番 

画 

録 

放 

如 

ジ 

ご TJ 


困つた 
とさは 


その他 


7 

2 


テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 







































>< ニュー機能の使いかた 


メニユーボタンを巧すヒ画面にメニユーが表示され、力ーソルボタンを使ってほとんどの機能の設定ができまず。 
♦機種により設定できるメニユーが異なる場合があります。詳しくは各機種の説明 （ №9,101など）、またはメニユ ー 
階層^をご覧ください。 ' 


1隧^到甲ず 

y ニユー画面が現れまず。 

2 ©で項目を選び、を巧ず 


メニュー 


映像モード(センサーオート） 


番組説明 


裏番組 


予約一覧 


字幕設定（切） 


オフタイマー_(切） 


ダビング中止 


ダウン□ード状態 


明るさセンサー (-) 


を種設定 


0000000000000000 

0000000000000000 


〇選択恩国決定 n 罰戻る 


晒 

阳 

m 

晒晒 

m 

咖 

の晒 

晒 

励 

ひとことガイド表示 
選お.設定細こ関する説日月 
猶示されます。選択した項 
目じよリ鹏贼りります。 


操作ガイド 

操作ボタンが表示されます。 



画面デザイン H 白 

画面デザインを選びます。 

U スト表示晒 

サムネイル表示からリスト表示に切り換えます。 

削除□ツク設定/解除 I ® 

録画した番組を削除でさないようにします。 

ダビング 晒 

HDD じ録画されている番組をカセツト HDD にダビングでさます。 

プレイリスト/録画番組 晒 

プレイリストまたは録画番組画面に切り換えることがでさます。 
プレイリスト画面になっているとさは、「録画番組」と表示されます。 

自動削除番組を表示ずる/自動削除番組を表示しない阳 

自動録画されたま組（自動削除される番組）を表示する/しないに 
設定でさます。 

フォルダ追加!® 

新しいフォルダを追加します。 

フォルダ削除 

フォルダの削除を行います。 

フォルダ名変更 

フォルダ名の変更をします。 


見る一 覧 画面時 （各録画番組を選択している場合) 


メニユー 



リスト表示 

き組説明 

削除□ック設定/度除 

ダビング 

プレイリスト 

自動削除ま巧を表示しなし、 

フォルダ蒼録 

一巧削除 

予約設定 

さ種編集 > 

1" 画面デ廿イン S 涅びます J 

©遺お晒賊励房る 


ii 面デザィン晒 

画面デザインを選びます。 

リスト表示晒 

サムネイル表示からリスト表示に切り換えます。 

番組説明@ 

選択中の番組のタイトルなどの情報を表示します。 

削除□ック設定/解除@ 

録画した番組を削除でさないようにします。 

ダビング 

HDD じ録画されている番組をカセット HDD I こダビングでをます。 

プレイ U スト/録画番組110 

プレイリストまたは録画番組画面に切り換えることがでさます。 
プレイリスト画面になっているとさは、「録画番組」と表示されます。 

自動削除番組を表示ずる/自動削除番組を表示しない110 

自動録画された番組（自動削除されるま組）を表示する/しないに 
設定でさます。 

フォルダ登録 晒 

つォルダ内に登録されている録画番組を別のフォルダへ登録します。 

一括削除 I © 

削除□ック対象が外の全ての録画番組を一度に削除したり、複数選択し 
て削除することがでさます。 

予約設定晒 

録画番組と同じ時間帯の毎週予約がでをます。 

各種編集-サムネイル設定 

録画した番組のシーンを選びサムネイルを更新することがでさます。 

各種編集-タイトル名変更！® 

録画した番組のタイトルを編集することがでさます。 

各種編集-チャプター設定@ 

チャプターポイントを設定することがでさます。 

各種編集-分割 

録画した番組をお好みの場所で2つに分割することがでさます。 
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つ 写真.ビデオー覧画面時 

( SD 力-ドの各写真を選択している場合) 



画面デザイン 

画面の配色を変更することがでさます。 

スライドシヨ-晒 

スライドショーの設定や実行を行うことがでさます。 


ダビング@ 

SDytU - 力ードに記録した写真（静止画像）を HDD に取り込 
むことがで左ます。 



画面デザイン11白 


画面の配色を変更することがでさます。 

フォルダ追加！® 

HDD に保存した写真 （ 静止画像）の巧しいつォルダを追加します。 

フォルダ削除！® 

HDD に保をした写真 （ 静止画像）のつォルダの削除を行います。 

フォルダ名変更 

HDD に保をした写真 （ 静止画像）のつォルダ名の変更をします。 

見る一覧画面時 

(録画先（カセット HDD ) を選択している場合） 
画面デザイン 晒 

画面の酉日色を変更することがでさます。 

カセット HDD 名称編集陶 

カセット HDD ディスクのタイトルを 
編集することがでさます。 


參©でグレー色文字の項目を選んだときは、設定を切換えたり、 
(§) で操作することはできません。 




画面デザイン田百 

画面の国日色を変更することがでさます。 

スラィドシヨ-晒 

スライドシヨーの設定や実行を行うことがでさます。 

削除□ック設定/解除晒 

HDD に保存した写真（静止画像）を削除でさないようにします。 

タイトル順表示/時間順表示 

写真（静止画像）の表示順を変更することがでさます。 

現在タイトル順表示になっている場含は「時間順表示」と表示され 
ます。 

フオルダ登録晒 

HDD のつオルダ内に登録されている写真（静止画像）を別のフオル 
ダへ登録します。 

複数選択削除晒 

HDD に保なした写真（静止画像）を複数選択して削除することが 
でさまず。 



晒 

晒 

の 

タイムナビ 

再生中に見たいシーンの 
時間をカーソルで選び、 
頭出し再ををすることが 
でさます 。 flfl 

回！ 

励 

の晒 
励 


次ぺージへつづく 
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「各種設を」を選ぶと「映像」や「音声」、受信設定などの設定画面を表示することがでさます。 



⑥で「映像設定」を選び、@/(@)を押ず⑥で「初期設定」を選び、（^/感を押ず 



⑥で「音声設定」を選び、似/獲)を押ず ⑤で「各種情報」を選び、@/感を押ず 


3 


メールなどを確認したいとさは 


画面位置などを調節したいとさは 


明るさなどの映像を調節したいときは 


、メた j リモコンの声るについて 

メニューの設定画面のとき、屋を巧すと前の設定画面に戻し 
たり、設定画面を終了ごせることびできます。 



-一 機能の使いかた（つづき) 
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テレビを設置ずる 


設置と準備の進めかた . 

■地上デジタル放送に ついて . 

■ 地上デジタル放送についてのお問い合わせ先 . 

テレビにスタンドを取り付ける . 

据え付けについて . 

■据え付けるとさのごを意 . 

■ 転倒防止について . 

IJ モコンを牟偏する . 

アンテナと接続する . 

■ 地上デジタル放送用 UHF アンテナの接続 . 

■ テレビとデジタルチューナー内蔵録画機器のアンテナ接続について 
■ されいな映像を楽しむために . 

■ CATV ケーブルと接続するとさの地上デジタル放送受信について- 

■ BS / CS アンテナの接続 . 

B - CAS 力ードを挿入する （ 重要） . 

LAN インター フエー スと接続する . 

■ インターネット環境の準備 . 

■既を接続環境の確認 . 

■接続例 . 

電源プラグを接続ずる . 

電源を入れる . 

■ 電源を入れる . 

■すぐに操作でさるようにする （ 高速起動） . 

かんたんセットアップをする . 


はじめに 


テレビを 
設置ずる 


外部機器を 
接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ[ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


2 3 3 4 

3 3 3 3 


7 

3 


7 9 
3 3 


〇 

4 


1 

4 


12 2 2 3 
4 4 4 4 4 


5 


5 

4 


5 6 7 
4 4 4 


〇 

5 


2 2 2 3 
5 55 5 


お好みや使巧状態 

に厶口せて設{化する 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


その他 
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•ルーター機能付さ光終端装置 
• ルーター機能付さ ADSL モデム 
• ルーター機能付さケーブルモデム 


お手持ちの機器を接続しまず巨因 

■ ビデオ、 DVD レコーダーなどの 録画機器度I 

■ HDMI 出力端子付さの DVD レコーダーなど白团 

■ Wooo I」ンクか応機器团I 
■ ビデオカメラ困 

■ DVD プレーヤー困 
■ ゲーム 機团I 

■ 光デジタル音声入力端子付さオーディオ機器困 

■ CATV ホームターミナル白目 


LP 置と準備の進めかた 


本機の設置やアンテナエ事には技術と経験が必要ですので、販売店にご相談くださし、。 
可 (設置•準備費用については、お 買 上げの販売店にご相談ください。） 


ご自分で設置と準備をされるとさは、下記の順番で作業して<ださい。 

付属品を確認しまず®! 

テレビにスタンドを取り付けまず应 I 
本機を据え付けまず巨百 
U モコンに電池を入れまず 0 因 
アンテナ線と本機を接続しまず因田因百 
B - CAS 力ードを入れます（重要）03 

LAN インターフエースを接続します因目 
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Q 電源プラグをつなざまず巨因 
10電源を入れまず巨 g 

11かんたんセツトアツプで受信設定をしまず巨白 

メニユーからの受信設定も可自目でず。阳 

<1ク ISP (プ□バイダー）、 LAN を設定しまず 

1 ^ mm 


13接続した外部機器を設定しまず田团 




♦本機は、電話回線接続端子を備えておりません。電話回線を使巧した視聴者参加番組などの双方向データサービスは利巧でき 
ませんが、インターネツト網に接続ずることにより、インターネツトを使巧した双方向データサービスを利巧できるものがあり 
まず。 
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地上デジタル放送について 


•受信には 、 UH F アンテナが必要でず。 

• UHF アンテナには全帯域型と帯域専用型がありまずので、全帯域型または地上デジタル放送が応型をご使用くださ 
い。 

•現在お住まいの地域で、地上デジタル放送の送信塔が地上アナ□グ放送と同じ方向の場合は、そのままの向きで地 
上デジタル放送を受信できますが，送信塔の方向が違う場合は、アンテナの向きを地上デジタル放送の送信塔の方 
向に変更ずる必要がありまず。 

•受信エ IJ ア内であっても、地形やビル陰などによって電波がごえぞられる場合や電波の伝搬状況などにより、視聴 
できない場合があります。 

•ケーブルテレビまたは共聴-集合住宅施設でご視聴のちは、ケーブル事業者または共聴施設管理者にお問い合わせ 
くだ立い。 

•地上デジタル放送を受信ずるた故には、最初に「地域名」の設定と「初期スキヤン」の操作が必要です。白目 


地上デジタル放送についてのお問い合わせ先 


参社団法人デジタル放送推進協会（ホームぺージ http :// www . dpa . or . jp ) 
•総務省地上デジタルテレビジヨン放送受信相談センター 
TEL : 0570-07-0101 

03-4334-1111 (PHSs IP 電話をご使巧の場合） 

受付時間： 9 : 00〜21: 00 (月〜金)、9 : 00〜18 : 00は•日 • 祝日) 


はじめに 


テレビを 
設置ずる 


外部機器を 
接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サービスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 

に厶口せて設{化する 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


その他 
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テレビにスタンドを取り付ける 


液晶了レビ 


スタンドを包んでいる保護シートをはがし、付属のスタンドブラケット取付用ネジ （5 X 
12) 4本でスタンドにスタンドブラケツトを取り付ける 



2テレビ本体にスタンドの先端を差し込む 


么ミ主意 

テレビ本体は、重いので必ず2人け Ji で作業して< ださい。 



付属のスタンド取付用ネジ （5 x 12) 4本で固定ずる 
A を意 

スタンド取付用ネジは、先に全てのネジを仮止めした後、最後にしっかりと締め付けてください。 










スタンドの保護シート 


クスタンドとスタンドサポートを付属の 
こスタンドサポート取付用ネジ （6 X 25) 
4本で固定ずる 


么を意 

スタンドサポート取付用ネジは、先に4本とも仮止 
めした後、最後にしっかりと締め付けてください。 




ィ付属のスタンド取付用ネジ （6 x 12) 
^ 4本で固定ずる 
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スタンドを包んでいる保護シートをは 
がし、スタンドにスタンドサポートを 
取り付ける 


A を意 

スタンドサポートを取り付ける際は、向さにを 
意してください。 

(向さ力靖いますと、ネジが取り付けられません。） 


2テレビ本体をスタンドに載せる 


A を意 

テレビ本体は、重いので必ず2人け Ji で作業し 
て < ださい。 

テレビ本体挿入の際は、指を巧まないようにを 
意してください。 


プラズマテレビ 


} 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ- 

を楽しむ 


.ク 


お好みや使巧状態 

に厶口せて設{化する 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


その他 


はじめに 


外部機器を 
接続する 


テレビを 

楽しむ 


テレビを 
設置する 



















テレビにスタンドを取り付ける （ つづき） 


保護シートについて 

•工場出荷時、テレビ本体の前面枠およびスタンド（図の斜線部分）に保護シートが貼ってあります。 
•前面枠の保護シートは、違^に取り外してくだごい。 

•スタンドの保護シートは、設置前に取り外してくだごい。巨白、巨目 



テレビ本体の角度調整について 

テレビ本体を左ち方向に巧度調整することができまず。見やすいち度に調聲してお使いくだごい。 
巧度調整ずるときはスタンドをしっかり巧ごえて行ってください。 



上から見た図 



前が 
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据え付けについて 


据え付けるときのご注意 




お守りくださし、 



©本機の周囲は放熱のための空間を十分に確保してくだごい。 

(2) 密閉したケースや棚などに設置したり、通風孔をふごいだりずると内部に熱がこもり火災の原因となることがあり 
ます。 

③強い衝撃や振動が加わらない場所に設置してくだごい。内蔵 HDD やカセット HDD に衝撃や振動が加わると、録 
画再生す良が発生しやずくなります。 

t I スイーベル機能をご使用ごれる場合は、回転範囲を 

iiL -確保でさるように、十分空間を取って下さい。 

,__^__, Ji - 旧安： 10 〜 20 cm ) 


上部は放熱効果を高めるため、 
30 cm な上離してください。 




挿入したカセット HDD が 
壁などにぶつかり、破損ず 
るおそれがありまず。力 
セット HDD を取り扱う場 
合の空間を十分に確保して 
くだごい。 



公ま意 

通風孔をふごがないように据え付けてください。 

通風孔をふごぐと熱がこもり、故障や火災の原因となることがありまず。 


A ま意 

本機の据え付けには、性能および安全性を維持ずるために必ず付属スタンドや専用のオプションユニットをご使用 
ください。付属スタンドを使用せずに、別の取り付け強度がす足する部材を使用ずると、転倒したり落下して火災- 
感電*けがの原因となりまず。 


テレビを 
設置ずる 


インタ—ネット AV ネットワ—クお好みや使巧状態個別に設定困つた 
サ[ビスを楽しむを楽しむ に合せて設定ずるしたいとさと舌は 




外部機器を 
接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


はじめに 














据え付けについて（つづき) 



么ミ主意 

据え付けるとさやテレビ本体の向さを変えるとさにスタンド回転部のぶ<に手や指を入れないでください。 
手や指が挟まれてけがの原因となることがあります。 


テレビ本体の左ちの傾き調整方法 


通常は調整の必要はありませんが、テレビ本体が左もち向に傾いている場合には、下図の手順で調整をすることができます。 

① テレビ本体をホ上に立てた状態で、スタンド取付ネジ4本を1 .5 回転緩めてくだごい。 

② テレビ本体の傾きを整えて 下部のネジ2 本 を+ドライバでしっかり締め付け固定し傾きの確認を行います。左ち傾きが水平な事 
を確認して、残りのスタンド取付ネジ2本を+ドライバでしっかり輔め付けて固定してくだごし、。 

液晶テレビ プラズマテレビ 


スタンド取付巧ネジ （5 X 1 2) 4本 スタンド取付巧ネジ （6 x 12) 4本 




么ミ主意 

テレビ本体とスタンドの間に手や指を入れないでください。手や指が挟まれてけがの原因となることがあります。 


壁掛け-天吊り設置の場合 


A 注意 

別売の専用壁掛ユニットを使用して壁に取り付ける場合は、を険ですから個人での取り付けは適け、販売店にお問 
い合わせの上、指定の取り付け工事業まに依頼して<ださい。 


_移動ずるとき_ 

♦移動するとさは、二人作業で持ち運びして<ださい。 
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液晶テレビ 


プラズマテレビ 


確実に支持できる壁や柱などに、しっかりと固定ずる 

♦丈夫なひち、および取付具（環状型を推奨）は市販品をご利用ください。 
•スイーベル動作させたとさに、回転の支障にならない程度のひちの長 
さに調節してください。 



么注意 

転倒-落下防止器具を取り付けるテレビラックや壁の強度によっては、転倒-落下防止効果が大幅に減少します。 
その場合は適当なネ甫強を施してください。また、転倒-落下防止が策はけがなどの危害の軽減を意図したちのです 
が、全ての地震にがしてその効果を保証するものではありません。 


地震等での製品の転倒-落下によるけがなどのを害軽減するために、転倒防止が策を行って<ださい。 

テレビラックなどにテレビを固定ずるとき 

転倒防止バンドをスタンドに取り付け、付属の木ネジ （4 X 20) を取り付けて固定ずる 


転倒防止バンド取付巧ネジ — 

液晶テレビ巧 （4 X 12) :1本 
プラズマテレビ巧 （4 X 16) :1本 


1 即 ：I 

〇〇 e 


転倒防止バンド- 

転倒防止バンド取付巧— 
木ネジ （4 X 20ネジ ） 1本 


テレビラック 


壁や柱などに固定ずるとき 

-I 図のようにテレビ後面上部の巧（液晶テレビ）、フック（プラズマテレビ）に丈夫なひも 

' を通ず 


インタ—ネット AV ネットワ—クお好みや使巧状態個別に設定困つた と 
サービスを楽しむを楽しむ に合せて設定ずるしたいとさと舌はミグイ 


テレビを番組を 録画番組•写音〔接続した 
楽しむ 録画•予約するなどを楽しむ 機器を楽しむ 


はじめに 





































リモコンを準備ずる 


A を意 

乾電池の使用上のごを意 

•本機で指をされていない電ミ也は使用しないで<ださい。また、新しい電池と古い電ミ也を混ぜて使用しないで<だ 
さし^電ミ也の破裂、液ちれにより、义災.けがの原因となることがあります。 

♦電ミ也を機器巧に挿入する場合、極性表示プラスとマイナスの向さにを意し、機器の表示通り正し<入れて<ださ 
し、。まちがえますと電池の破裂、液ちれにより、けがや周囲をミち損する原因となることがあります。 


電池ぶたをはずず 

矢印のち向に巧しながら開けます。 


つ 乾電池を入れる 

こ 付属の単4形乾電；也を货、©の表示通りに入れます。 


〇 電池ぶたを閉める 

電;也ぶたを矢印のち向に巧して戻します。 





液晶テレビ 




• I J モコンは、本体の I 」モコン受信窓に向けて操作します。 

• 1」モコンは、それぞれの I 」モコン受信窓の正面から約日メートル、左30度、 
ち30度の節囲内でお使い< ださい。 

♦ストラップを取り付ける場合は、ストラップ取付□をご利用ください。 

参2台の Wooo をぶ< で使用したい場合は、 I 」モコンコードを変更して他の 
Wood U モコンからの干渉を防ぐことがでさます。白日 


お守りください 


リモコンの使用上のごを意 


参 IJ モコンを落としたり、衝撃を与えないでください。 

• IJ モコンに水をかけたり、めれたちのの上に置かないでください。故障の原 
因になります。 

♦長時間ご使用にならない場合は、乾電池を U モコンから取り出しておいて<ださい。 

参 I J モコンの操作がしに<<なつた場合は、乾電ミ也を交換して<ださい。 

(付属の乾電ミ也は動作確認用です。早めに新しい乾電ミ也と交換して<ださい。 
単4アルカ IJ 乾電池のご使用をおすすゆします。） 

乾電ミ也を入れる前に、乾巧などで電池端子音にされいにふいてください。端子部 
がミちれてし\ると、接軸で良のために正甫に動作しないことがあります。 

• I J モコン受信窓に直射日光などの強い光が当たると動作しな < なることがあ 
ります。光が直接当たらないようにテレビの向さを変えて<ださい。 

• IJ モコン受光部田 I 困の前に物を置かないでください。正甫に動作しな< 
なる場合があります。 

♦電子レンジなどの加熱料理器に、 I 」モコン送信機-乾電池を入れて加熱しな 
いでください。発熱により火災-故障の原因になります。 

♦ふた無しで使用ずると、金属物などで乾電ミ也がシヨートし発熱、液もれ、破裂 
など tr せるおそれがありますので、必ずふたを閉めてご使用くだ t い。 
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地上デジタル放送用 UHF アンテナの接続 
UHF アンテナが個別のとき 1 BS • CS 力《混合のとき (例： UHF / BS 混合入力） 


お守りください 


① UHF アンテナ同軸ケーブルを本機の i 也上デジタル入力端子 
に接続する。 

② BS アンテナ同軸ケーブルを本機の BS / CS - IF アンテナ入 
力端子と接続する。（因百もご覧くだごい。） 


① BS / UV 分波器の UV 出力を本機の i 也上デジタル入力端子 
に接続する。 

② BS / UV 分波器の BS 出力を本機の BS / CS - IF アンテナ 
入力端子に接続する。（因目もご覧くだごい。） 


アンテナ線接続時のごを意 

•アンテナ線には、妨害の少ない同軸ケーブルの使用をおすすゆします。 

(平行フイーダーを使用しますと受信状態が不巧定となり、巧害電波を受けやす<、ブ □ ツクノイブが現れたりし 
ます。） 

♦やむを得ず平斤フイーダーを使用する場合は、本機よりでさるだけ離して < ださい。 

參室内 アン テナ線ちが害電波を受けやすいので、お適け< ださい。 

参アンテナにがして、電源コードや他の接続コード類をでさる限り離してください。 



① 下図のように i 也上デジタル入力端子に接続してくだごい。 

② i 也上デジタル巧ちを受信するときは、 UHF アンテナを使巧します。 VHF アンテナでは受信できません。また、現をお使いのア 
ンテナび UHF アンテナでも、調節や取りきえび必要な場合もありますので、その際は、販売店にご相談くだごい。 

③ 本機の i 也上デジタル入力端子への接続に、市販の BS / UV 分波器やアンテナアダプターを使巧する場合は、できるだけ本機より 
離して接続してくだごい。 

④ CATV ケーブルと接続するときは、伝送ちまや接続について詳しくは CATV 会社にお問い合わせくださし、。 
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アンテナと接続ずる（つづき) 


F レビとデジタルチューナー内蔵録画機器のアンテナ接続について 



•アンテナ線は本機と録画機器両方に接続します。受信方式などの違いによって、接続のしかたが異なりますので、詳 
しくは、録画機器の取巧説明書をご覧<ださい。 


きれいな映像を楽しむために 


きれいな映像をお楽しみいただくには、アンテナ線や各種ケースレ類の接続状態が非常に大切でず。 


♦アンテナ線は同軸ケーブルに F 形接栓を接 
続して使用することをおすすめします。 


同軸ケーブル（市販品) 



• BS/UV 分波器-分配器はシールドタイ 
プの使用をおすすめします。 

みり 

プラスチックタイプ 金属シールドタイプ 
(巿販品） （巿販品） 


CATV ヶーブルと接続ずるときの地上デジタル放送受信について 


CATV には、 U 下のような地上デジタル放送の伝送方式がありまず。 



本機の対応 

トランスモジユレーシヨンち式 

UHF 帯の i 也上デジタル放ちをケーブルテレビ局の電波に変換して伝送します。本機のァ 
ンテナ端子に接続しても地上デジタル放さを受信できません。 CATV のホームターミナ 
ルと接続してくだ立い。（因日をご覧くだ立い。） 

同一周波数パススルー方式 

UHF 帯の地上デジタル放送を変換しないでテのまま伝送しまず。本機の地上デジタル入 
力端子に接続して地上デジタル放送を受信ずることができまず。 

周波数変換パススルーち式 

UHF 帯の地上デジタル放送を CATV で伝送可能な別の周波数に変換して伝送しまず。 
本機の地上デジタル入力端子に接続して地上デジタル放送を受信ずることがでさまず。 


•地上デジタル放送をパススルー方式で再送信している場合は、本機で地上デジタル放送をご覧じなることがでさます。 
詳しくは、 CATV 舎社にお問い合わせください。 
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CATV ホームターミナル 





















お守りください 


接続ずるときには安全のため、必ず本機の電源プラグをコンセントから抜いてください。下記ゾッセージが表示され 
る場合は、テレビの電源を切ってから110度 CS が応 BS デジタルアンテナを確認し、もう一度電源を入れてくだ 
さい。現象が直らない場合は、]ンパ'-夕一電源を「切」に設定@して、お買い上げの販売店じご相談ください。 


110度 CS 対応 
デジタルアンテナ 

\ BS コンパ'-夕一 


y ツセージ 表示 

コン/ (—ター電源の保害がはたらいています 

( コード： E 209) 

アンテナ線とアンテナの接続に異常ないか 
確認して<ださい 

コンパーター電源の設定が「連動」になつている 
場合は r 切」にしてください 

I d 青 ■) コンパ‘一夕一電源設定へ 1 


A を意 

アンテナエ事には、 
技術と経験が必要 
ですので、販売店 
にご相談ください。 


grtiiiii 

に> 續 


BS / CS アンテナ線の同軸 
ケーブルを F 形接栓(巿販品） 
に接続ずる因白 

UHF 、 VHF 、 BS がミ昆合されていると 
きには、 BS / UV 分波器 （ ホ版品）が 
必要です。因百 

F 形接栓を BS / CS - IF 入力 
端子に接続ずる 

BS / CS - IF 入力端子は、 BS コンバー 
ターからの信号を受けるための端子 
です。また、この端子から BS コン 
バーターに DC +1 5 V を供給します。 
BS アンテナ線を接続するときには必 
ずテレビの電源を切ってくだ立い。 


>上記メッセージが表示されているときに、 rwi を巧すと「コンパ'-夕一電源」設定画面が表示されます。 


♦共聴受信等で視聴ごれる（電源供給を必要としない）場合には、「受信設定旧 s ‘ cs )」 @をご覧になって、コンパ'-夕一 
電源の設定を必ず「切」にしてご使巧ください。 

♦アンテナを接続するときは、 安全のため、 必ず本機の電源プラグをコンセントからほいてください。 

♦ BS / CS - IF 入力端子に F 形接栓を接続するときは、手で緩まない程度に輔めつけてくだごい。輔めつけすざると本機巧部が 
巧損する場合があります。 

アンテナ線の接続についてのごを意 

衛星放送を分配して他の機器で（衛星放送を）視聴する場合、分配器は必ず多端モタイプの電流通過おをご使巧くだ立い。多端 
子タイプ電流通過形でない場合は、アンテナに供給している機器の電源を切ると、他の機器で衛星巧をが受信できなくなります。 


( T メモ J 


BS/CS アンテナ線の接続じついてのお願い 

♦ F 形接栓（市販品）をご使巧ください。 

♦アンテナの方向調整、設置についてはアンテナの取扱説明書をご覧いただくか、お買い上げの販売店にご相談ください。 
映りがよくないときには 

衛星放送の電波は微弱なため、受信ずるにはアンテナ方向の正確な調整が必要でず。もし、時々映像や音声が出なくなったりず 
るときは販売店にご相談ください。また、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着ずると電波が弱くなり、 
一時的に画面や音声が止まったり、ひどい場合にはまったく受信できないことがありまず。これは、気象条件によるもので、ア 
ンテナやチューナーの故障ではありません。受信レベルについては坦 I をご覧ください。 


♦アナ□グ CS 用アンテナや従来のスカイパーフエク TV !用アンテナ （ JCSAT -3 JCSAT -4 受信用）はご使胤こなれません。 
]] 日度 CS デジタル放送を受信ずる場合は、 ]] 0度 CS 対応 BS デジタルアンテナをご使巧ください。 

♦ブースターや分配器をご使用になる場合は、110度 CS 巧応（同波数2,150 MHz 巧広が上）であることをご確詔の上、ご使 
用くだごい。従来の BS 用で周波数帯域が1,335 MHz のをのや、 CS 巧応でもが応周波数が1 ，895 MHz などの2,1 50 MHz 
未満のものをご使用になった場合、1]0度 CS デジタル放送の一部もしくはすべてのチャンネルが受信できない場合があります。 

♦マンションなどの共同受信システムの場合で、 ]] 0度 CS デジタル放送に対応していない場合は、 ]] 0度 CS デジタル放送 
を受信できません。 

♦ BS アンテナを使巧ずる場合は、 BS デジタル放送のみの受信が可能でず。この場合、従来の BS アンテナのほとんどは使巧 
できまずが、一部の BS アンテナでは性能の劣化や BS デジタル放送受信に必要な性能が確保されず、 BS デジタル放送を受 
信したとき、安定した受信ができないことがありまず。このようなときは、 BS アンテナ製造元のお客様窓口や、 BS アンテ 
ナを購入した販売店などにお問い合わせください。 


I 外部機器をテレビを番組を 


録画番組•写真接続した 


インタ—ネット 


AV ネツトワ—クお好みや使巧状態個別に設定困つた 


I 接続する 楽しむ 録画•予約するなどを楽しむ 機器を楽しむサービスを楽しむを楽しむ 


に合せて設定するしたいときとさは 



はじめに 










LB - CAS 力ードを挿入ずる(重要） 


本機に付属の B - CAS 力ードは、本機の電源プラグを電源コン t ントに接続しなしが態で、下記の手順に従って挿入 
して < ださい。 


B-CAS 力ードを挿入ずる 

図のように、 B - CAS 力ードを、力ード表 
面の矢印の向きを挿入□へ合わせ、挿入が 
止まるまでゆっくりと巧し込みます。 



f メモつ 

B - CAS カード番号（カード ID ) は、力ードを挿入したままでも本機で確認ずることができまず。 
操作方法は、「インフォ y - シヨンを確認ずる」回目をご貴ください。 


_ B - CAS 力ードについて_ 

本機に付属の B - CAS カードには]枚ごとに違う番号 （ B - CAS カード番号）が付与さ 
れていまず。 B - CAS カード番号はお客様の有料放送契約内容などを管理するために使 
われている大切な番号でず。「(株）ビーエス•コンデイシヨナルアクセスシステムズカ 
スタマーセンター」への問い合わせの隙にも必要となりまず。 

B - CAS 力ードの取り扱いの詳細については、力ードの台紙に記載されている説明をご 
覧ください。 B - CAS 力ードのお問い合わせ先については、陶をご覧ください。 

B - CAS カード番号 J 1 C チップ（集積回路) 


出、 


■0000 0000 0000 0000 0000： 



B-CAS カード取りおい上の留意点 

♦ B - CAS 力ードを折り曲げたり、変形させないでください。 

♦ B - CAS 力ードの上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。 

♦ B - CAS 力ードに水をかけたり、城れた手でさわらないでください。 

♦ B - CAS 力ードのにチップ（集積回路）部には手をふれないでください。 

♦ B - CAS 力ードの分解加工は行わないでください。 

♦巨- CAS 力ードは上記手順をご覧のうえ、本機の B - CAS 力ード挿入口に、奥まで正しく挿入してください。 B - CAS カー 
ドを正しく挿入しないと、有料放送や一部のデータ放送を視聴ずることができません。 

♦ご使巧中に B - CAS 力ードの抜き差しはしないでください。デジタル放送が視聴できなくなる場合があります。 

B-CAS 力ードを抜くとき 

万一、抜く必要があるときは、本機の電源プラグを電源コンセントから抜いたあと、ゆっくり B - CAS 力ードを抜いてください。 
B - CAS 力ードには 1 C チップ（集積回路）が組み込まれているたゆ、画面に B - CAS 力ードに関ずる y 、 ソセージが表示された 
ときな外は、抜き差しをしないでください。 


♦本機専巧の B - CAS 力ードか外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。 

♦裏向さや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うと B - CAS 力ードは機能しません。 

♦ WOWOW 、 スターチャンネルなどの有料サービスを受けるには、 B - CAS 力ードの登録のほかに個別の受信契約が必要にな 
りまず。詳しくはそれぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。网 
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LAN インターフェースと接続ずる 


本機では、インターネット接続サービスやデジタル放送の新しい双方向サービスじが応ずるため、インターネット網 
じ常時接続環境で接続ずる LAN インターフェースを装備していまず。 


インターネット環境の準備 


インターネツトに接続するには、ブ□-ドバンド環境が必要です。 

な下の流れを参ちに、インターネツトへの接続環境を準備してください。 


プ□バイダーとの契約 


本機でインターネットサービスを楽しむためには、まず回線業をやインターネット接続サービスを斤う接続業を 
"インターネットサービスプ□バイダー ( ISP )" との契約が必要です。これまでインターネットをお使いになるため 
の契約を斤っていない場合は、回線業者やインターネットサービスプ□バイダーとインターネットに接続するための 
契約を行ってください。 

契約によって、本機をインターネット網に常時接続するための各種設定情報を入手することがでさます。 


インターネツト網との接続 


ADSL 接続環境、 CATV 接続環境、光ファイバー ( FTTH ) 接続環境と、ご利用の環境に応じて、ののように、インター 
ネット網と本機を接続して ください。 アクトビラなどで映像コンテンツを再生する場合は、光ファイバー ( FTTH ) 
接続が必要です。接続に使用する機器は、回線業者やインターネットサービスプ□バイダーに指定された製品を使い、 
指定された各種設定情報をバソコンまたは本機で設定して<ださい。 

使用するブ□-ドバンドルーターによっては、バソコンによる設定が必要となる場合もあります。このような機器を 
使用する場合は、バソコンを接続して設定を斤って< ださい。 


ブ□-ドバンドモデム、ブ□-ドバンドルーターの設定 


ADSL モデムやケーブルモデムなどのブ□-ドバンドモデム、ブ□-ドバンドルーター （ U 下、ルーター）の設定に 
ついては、接続する環境や使用するモデム、ルーターごとに異なります。回線業まやインターネットサービスプ□パ' 
イダーにご確認ください。 

なお、インターネツトからのす正アクセスなどを防止するために、本機のインターネツト接続にはルーターをご使用 
になることを推奨します。 


ルーターへの 接続設定 


ご利用のルーターと本機を接続するために、本機に IP アドレスの設定が必要な場合には、四のように設定します。 
お買い上げ時における本機の IP アドレス設赶んルーターから自動的に DHCP で取得するモードに設定されていま 
すので、ご利用のルーターが DHCP を用いて接続可能な場合には、この設定はす要です。 


通信テスト 


インターネットサービスを快適に利用していただ<ために、あらかじめ通信テストを行ってください。正し<接続 • 
設をされているか、インターネットに接続でさるかを確認します。（通信テストについて四） 
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LAN インターフェースと接続ずる（つづき) 


既ち接続環境の確認 


すでに甫時接続環境をお使いの場合、次の図のように ADSL モデムやケーブルモデム、 ONU に1台のバソコンを直 
接接続されている場合は、ブ□-ドバンドルーターなどの機器を追加したり、設定を変更したりする必要があります。 



これらの環境でパソコンのインターネット接続をしている場合は、本機を接続ずるためにな下の点にごを意ください。 
参モデムや ONU がルーター機能を持っていない場合 

バソコン]台だけが接続でさる環境になっています。本機を接続するためには、別途市販のブ□-ドバンドルータ_ 
を追加する必要があります。また、プ□バイダーが PPP ( PPPoE ) で接続するタイプの場合、プ□バイダーから 
提供される情報をブ□ー ドバンドルーターに設定する必要があります。接続例の 「 ADSL 接続の場合 （ 1 )」、 rCATV 
接続の場合 （1 )」、 「 FTTH の場合 （1 )」をご覧<ださい。 

♦モデムや ONU カリレーター機能を持っているがルーター機能を使わない設定になっている場合 
バソコン]台だけが接続でさる環境になっています。本機を接続するためには、ルーター機能を使う設定にする必 
要があります。プ□バイダーが PPP ( PPPoE ) で接続するタイプの場合、プ□バイダーから提供される情報をルー 
夕一に設定する必要があり ます。お使いの機器の取扱説明書をご覧<ださい。 

参モデムや ONU がルーター機能を持っていて機能しているが、 LAN インターフエースがバソコンに占有されている場合 
本機を接続するために、別途市販の A ブを追加する必要があります。 

接続例の 「 ADSL 接続の場合（2)」、 「 CATV 接続の場合（2)」をご覧ください。 


お知らせ 


プ□バイダーや回線業者によっては契約の内容によって接続できる機器の台数を制限している場合がありまず。 
ご契約内容やブ□ー ドバンドルーターなどのネットワーク機器の追加については、お使いのプ□バイダーや回線業 
者にご確認くだごい。また、ご自身でブ□ー ドバンドルーターや八ブを追加される場合は、それぞれの機器の販売 
店等にご相談ください。 






































ご利巧の環境に応じ、从下の例を参考じして本機の LAN インターフェースを接続してください。 

なお、换下の図ではパソコンを含んだ接続を例として記載していまずが、本機でァクトビラなどサービスを受けるた 
めのインターネット接続や、ご家庭内での AV ネットワーク機能のご利巧じあたり、パソコンは必袭ではありません。 
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LAN インターフェースと接続ずる（つづき) 


CATV の場合 （1) :ケーブルモデム（ルーター非内蔵タイプ）との接続 



CATV の場合 （2) :ケ-ブルモデム（ル-夕-内蔵タイプ）との接続 （ LAN 接続端子に空きがない場合) 



CATV の場合 （3) :ケ-ブルモデム（ル-夕-内蔵タイプ）との接続 （ LAN 接続端子に空きがある場合) 




FTTH の場合 （2) : ONU または/ディアコンパ'—夕一（ルーター内蔵タイプ）との接続 






























































( T メモ J 

ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line ) じつし、て 

従来の電話用 X 夕 iJ ックケーブル上で実現される高速デジタル伝送方式の一つでず。ずでに一般家庭に広く普及し 
ている電話線を使って、インターネットへの高速で安価な常時接続環境を提供ずる技術でず。 

FTTH (Fiber To The Home ) (こつし、て 

光ファイバーを家庭まで直接引き化み、超高速•広帯域の通信環境を提供するサービスのことでず。 CATV や 
ADSL を超える高速通信が可能です。 

ONU ( Optica [ Network Unit ) とゾデイア]ンパ'—夕一じついて 

光ファイバー加入者通信網における、パソコンなどの端末機器をネットワークに接続ずるための装置で、加入者宅 
に設置されまず。 
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♦ ADSL モデムやケーブルモデムとブ□ー ドバンドルーターやハブの接続については、それぞれの機器の取扱説明 
書をご覧くだごい。 

♦本機のブラウザはプ□キ シーサーバーに 対応していまずが、動画 コ ンテン ツサービスの 多くはプ□キ シーに 対応 
していません。そのような サービスで プ□キ シーを ご利用になると正常に視聴できない場合がありまず。 

♦本機でインターネット網に接続ずるには、回線業者やインターネットサービスプ□バイダーとの契約が必要でず。 
未契約の場合は、回線業者やプ□バイダーと契約してください。 

♦回線業者やインターネットサービスプ□バイダーとの契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続 
できない場合や、追加料金が必要な場合がありまず。 

♦本機のインターネット接続は、アナ□グ亡デムおよび ISDN によるダイヤルアップ接続には対応しておりません。 

♦本機は、 ]0 BASE - T /] 00艮 ASE - TX 規格に準拠した LAN インターフエースを装備しておりますので、この規 
格に準拠した LAN ケーブルを使用してくだごい。 

♦アクトビラの動画コンテンツを視聴ずるときは、光ファイバー ( FTTH ) でのブ□-ドバンド環境が必要でず。 
1日〇艮 ASE - TX 対応の八ブまたはブ□-ドバンドルーターをご使用くだごい。また LAN ケーブルは「カテゴ U 5」 
が上のものをご使用くだごい。 

♦本機には、無線 LAN 機能は内蔵しておりません。無線 LAN 接続ずる場合、通信速度が安定しない場合など映像 
が乱れたり、途切れたりずる場合がありまずので、 LAN ケーブルによる接続をおずずめしまず。 

♦ ADSL モデムやスプ U ッタ ー、 ケーブルモデム、ブ□ードバンドルーター、八ブ、ケーブルなどは、回線業者や 
インターネットサービスプ□バイダーとの契約をご確認の上、指定された製品を使って、接続や設定を行ってく 
だごい。 

♦ ADSL モデムやケーブルモデムについてごす明な点は、ご利用の ADSL 回線業者や CATV 事業者またはインター 
ネッ トサービスプ□バイダーにお問い合わせくだごい。 

♦ブ□-ドバンドルーターに固定 IP で接続する場合は、： [ SP 設定について画で 「 IP アドレス取得」を「手動」 
に選択し、必要な項目を設定してください。 

♦ブ□-ドバンドルーターによっては、パソコンによる設定が必要な場合がありまず。このようなルーターを使用 
する場合は、パソコンを接続して設定を行ってくだごい。 

♦本機では、アナ□グ亡デムによるインターネット接続を前提とするデータ放送サービスはご利用できません。 

♦本機の LAN 端子は、必ず電気通信端末機器の技術基準認定品ルーターなどに接続してくだごい。 


電話用のモジュラーケーブルは、 LAN 端子の接続には使用できません。無理に挿入すると故障の原因となります。 


お好みや使巧状態個別に設定困つた 
に合せて設定するしたいとさとさは 



外部機器をテレビを番組を 


録画番組•写真接続した II インタ—ネット AV ネツトワ—ク 


接続する 楽しむ 録画•予約するなどを楽しむ 機器を楽しむ II サ t ビスを楽しむを楽しむ 


はじめに 







LJ： 源プラグを接続ずる 


么警告 

指をの電源電圧でご使用<ださい。表示された電源電圧 U かで使用すると、火災-感電の原因となります。 


A を意 

♦電源プラグをすぐにあくことがでさるように本機を据え付けてください。本機が異常や故障となったとさ、電源プ 
ラグをコンセントに差し込んだままにしておくと火災-感電の原因となることがあります。 

♦旅行などで長期間、本機をご使用にならないとさは、安全のため必ず電源プラグをコンセントからあいてください。 


液晶テレビのとき I 

テレビの電源プラグをコンセントに差し込む 



プラズマテレビのとき I 

テレビに電源コードを接続し、クランプで固定ずる 

電源コードコネクター差込口に、まつずぐ奥まで差し込んでください。 
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2 テレビの電源プラグをコンセントに差し込む 



L ケーブルの固定について1 

電源コード、アンテナ線、ビデオコードなどと一緒にケーブル用クランプで固定してください。 


液晶テレビ プラズマテレビ 



はじめに 


テレビを 
設置ずる 


外部機器を 
接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サービスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 

に厶口せて設{化する 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


その他 











源を入れる 


電源を入れる 


本体の電源ボタンを巧ず 

本体のスタンバイ/受像ランプが緑色に点なし、電源が入ります。 

♦電源を「切」にするとさは、本体の電源ボタンを巧します。スタン/イ/受像ランプが';肖なし、電源が切れます。 
•電源を「スタンバイ」状態にするとさは、リモコンの電源ボタン [5] を巧しまず。スタンバイ/受像ランプ 
が赤色に点灯し電源がスタンバイ状態になりまず。 



お知らせ 


スタンバイ/受像ランプについて 

•スタンバイ/受像ランプが赤色に点灯しているときに、 U モコンの陸!]を押ずと電源が入りまず。 

•電源を「入」にしたあと、画面が出るまではスタンバイ/受像ランプ（緑色）が点滅します。 

•スタンバイ/受像ランプが消灯しているときは、 IJ モコンでは電源は入りません。本体の電源ボタンを押してく 
だごい。 

•電源「切」時、スタンバイ/受像ランプが消灯している場合でも、微弱な電流が流れています。 

•電源が「切」の状態（スタンバイ/受像ランプ：消灯）で、停電や AC 電源プラグを抜いた場合などで AC 電源 
が一度切れた場合は、スタンバイ状態 （ スタンバイ/受像ランプ：赤色点灯）に戻ります。 


すぐに操作できるようにする（高速起動) 


電源がスタンバイ状態から操作がずぐにできるように設定でさます。 
メニュー「各種設定」の「高速起動」を設定してください。^ 


お知らせ 


♦高ま起動を設定すると、電源を切ったとさの待機';肖費電力が増加します。 
♦本体のスタン/イ/受像ランプが';肖なしているとさは、高ま起動は働さません。 
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本機の電源をはじめて入れると、かんたんセットアップが自動的に起動しまず。かんたんセットアップはテレビ放送 
の視聴に必要な設定を行うための機能でず。 

メニューの「各種設定」-「初期設定」-「受信設定」画面の「かんたんセットアップ」から再度斤うことができまず。 

班 

メニューの「各種設定」-「初期設定」-「受信設定」画面の「受信設定（地上デジタル)」等から個別に設定する 
ことをでさまず。 班 


かんたんセットアップ起動後 ••• 



• 妈)を巧すと、通常/デモモード設定へ進みます。 
•居で、かんたんセットアップを終了します。 


B - CAS 力ードが挿入されていない場合 


1かんたんセットアップ 

かんたんセットアップ 

B-C A S 力ードび正しく巧入されていません。 

このまま S 巧プラグを S 巧コンセントから巧いて， 

B-CAS 力ードを巧入し、再度、1巧を入れて 
<ださい。 

1商！]巧丽へ运 D 中止 1 


電源プラグを電源コンセントから抜いて、 B - CAS 力ードを 
巧入して、再度電源を入れてくだ立い。 


通萬/デモモー_ドを設定する 


2 @で「通常」か「デモモード」を選択し、 
@を巧ず 



郵便を号を設定する 


3お住まいの地域の郵便番号 （7 巧）を du 
〜画で入力し、©で 「0 K 」 を選び、 

@を}甲ず 


1かんたんセットアップ 

萄便ち号設定 


ぶ巧/デモモードをを 

お住まいの画使番号を設定します。 


郵垣番号度を 

リモコンのを字ボタンで入力して< ださい。 


巧上デジタル受信を定 

BS を值設を 

画度ま号が不巧の時はスキップする一と t でさます。 


ソフトウェア更新設を 

時刻 S 定 

映像モードおを 

123|-4567 


を赴! 了 

1スキップ1 


1曰里が mi 設き-夕丽へ匡！]前面面へ 1 


「スキップ」を選択ずると、郵便番号を設定しないでなへ進みまず。 
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かんたんセツトアツフをずる 


じめに 


テレビを 
設置ずる 


外部機器を 
接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 

に厶口せて設{化する 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


その他 












かんたんセットアップをずる（つづき) 


地上デジタルの受信設定をする 


4 ©でお住まいの地域を選び、（@)を}甲ず 



け也域」「都道府県」の順に設定します。 


(-ケーブルテレビを受信する場合は「する」、 
3受信しない場合は「しない」を©で選 
択し、@を巧す 


I かんたんセットアップ 
坦巧/デモモード度を 
岩ちをち設定 
巧上デジタルを恒設定 
B 5 を垣担:を 
ソフトウェア更新段定 
時刻段ち 
议®モード肪 


地上デジタルを信設定 


CATV (ケーブルテレビ）を 
を信ずるち合は r する J 
受信しない培合は r しない J 
を基巧して < だない。 


に ずる I 


因基巧商！]况1面へ运 D 前画面へ 


5 ©で「開始」を選び(奠)を巧ず 
初期スキャン終了後、を巧ず 

地上デジタル放送をご覧にならない場合は、「スキップ」 
を選択してください。地上デジタル放送の受信をしないで 
次に進みまず。 


I かんたんセットアップ 
通常/デモモ-ド設定 
郵便番号設定 
巧上デジタル受信設定 
BS 受信設定 
ソフトウェア更新設定 
時刻設定 
醜モード設定 
設定お了 


因遅が度§巧丽へ 


化上デジタル受信設定 

化上デジタル巧さの巧巧スキヤンを開始しまず。 
地域は「巧ま川_!です。 

地上デジタル巧送をご黄になろない場合は 
スキップずることをでさまず。 


開始 



匡置前画面へ 



I かんたんセットアップ 
通常/デモモ-ド設定 
郵便番号設定 
巧上デジタル受信設定 


BS き信設定 
ソフトウ I ア更巧設定 
時刻設定 
醜モード設定 
設定終了 


地上デジタル夏信設定 / 

初期スキャンがお了しました。/ 

ボタン番号チヤンネル3伍を号ち局奋受信レベルま信げお 


1 P 
2 P 
3 P 
4 P 
5 P 
6 P 
7 P 
8 P 
9 P 


XXX-X 

XXX-X 

XXX-X 

XXX-X 

XXX-X 

XXX-X 

XXX-X 

XXX-X 

XXX-X 


68 
お度局2 61 

放送局3 60 
K 3 US 4 42 
抵き局5 45 
SCSU 36 44 
ち度局7 68 
ち度局8 62 

巧度局9 68 


:X XXX-X »ais.i.o 一 3- 〇 1 « 

Ixxx-xl 巧送局 11 68 ち 

るたみみ当信レツレの目 巧は 45 な 上です。 


[1 巧画面へ屋窗再スキヤン 


テレビ巧をチヤンネル （ 物理チヤンネル） 


♦初期スキャンが終了ずると、受信状態の一覧が表示され 
まず。 

♦受信状態が、「ほ」と表示されているチャンネルは、受 
信が態が悪くなっていまず。 

アンテナの接続が正しいか確認してください。西I、阳 
調節や取り替えが必要な場合もありまずので、テの隙は 
販売店にご相談ください。 


54 










日付-時刻の設定じついて 

• BS - CS デジタル放送または地上デジタル放送を受 
信している場合は、デジタル放送の時刻情報で自動 
的に時刻を設定しまず。その場合、本ページの手順 
で日付*時刻を設定することはできません。 

•アクトビラに接続ずる場合、曰付*時刻が設定され 
ている必要があります。 


>インターネツト接続またはデータ放送で必要となる 
に P 設定は、 X ニューの「に P 設定」随から行う 
ことができます。 


自 

ず 

し 


更新を自動で実施しまず（推奖) 
更新をお知らせしまず 
更新をしません 


©で映像モードを選択し、（@)を巧ず 


巧を/デモモード設定 
郵巧番号をを 
巧上デジタル受信設定 
BS 受ち設定 
ソフトウェア更新設定 
時巧設定 
巧备モード醜 


本搶じはしべつかの巧をモードが田意されています。 
たを時には、一を明るいモードに設をされていますが、 
この画面で，設直するお客标のこま垣での視巧に量追な 
モードを商単に里ぶことがで舌ます。 


r ス ー A ’一 1お部屋の臘や 

( スタンダ-ド — ~ ] 映を。容じ合。せて 
L ぃ 離な画資に輔 II 節する 


に)で「自動」「ずる」「しない」の 
いずれかの項目を選び、 （§) を巧ず 


适を/デモモード技ち 
岩巧まち設を 
巧上デジタル§恒段を 
B 5 を信設定 
ソフトウ I ア更新設を 
時刻設定 
议巧モード段を 
設定な了 


化上デジタル苗度， BS デジタル巧送の肋 i 電液 
を利用して、本機の巧苗ソフトウェアを S 新のだ想に 
巧つように設定でさます。 


BgRB 最巧のソフトウ:！:アに自動説します。 

至巧のお知らせはしません， 

I する1最巧のソフトウェアに自動軍巧します。 

' - ' 至巧がちるち合にはお知らせしまず。 

I しない1ソフトウ I アは更巧しません。 
-至巧がちるち合にはお知らせしまず。 


設定終了 


7 @で「連動」「切」「スキップ」のいず 
れかの項目を選び、 （§) を}甲ず 


I かんたんセットアップ 
置ち/デモモードおち 
苗店番ち設定 
地上デジタル§信設定 
B 5 を信設定 
ソフトウ王ア更新設定 
時刻設を 
议巧モード巧ち 
設定ち了 


10設定または変更したい箇所を©で選び、 
©で設定ずる 

最後に roKj を選んで@)を巧ず 


BS なをを恒設をのために， BS アンテナの 
コンパーター章涼の設ををしまず。 

ま画：旧別にアンテナを設 a されているち 

切：マンション共聴や CATV などでご巧巧の万 
ビデオなど他の機器からコンパータ ー!« を 
巧拾されている方 

BS 放さをご！!にならない場合はスキップすることも 
でさます。 

I L スキップ J 


L 。里巧■〔式皂設定-巧画面へ_居を前画面へ_ I 

連動 ：個別にアンテナを設置されている方 
切 ：マンシヨン共聴や CATV などでご利巧の方 

ビデオなどの他の機器からコンバーター電源を 
供給されている方 

スキップ： BS 放送をご覧にならない場合 

ミ^を巧ず 

I かんたんセットアップ BS 受信設定 

这巧/デモモードをを BS なさの受居レベルを巧巧して < ださい。 

H 巧まち監至 を信レベルが50お1のち合は， 

アンテナの向きなどを围屋して<ださい。 

巧上ァジタル受垣設定 マンシヨン共おや CATV などの場合はアンテナ 

BS をち苗を ケーブルの接扇を苗話して<だない。 

ソフトウェア更巧設ち _ 

な々 I 巧を 現在の受信レベル： 55 

最大レベル ： 58 

映巧モード S ミ >-= -1 

S ち巧了 _ 


I かんたんセットアップ 

巧ち/デモモードおま 
巧宙をち設を 
巧上デジタルを语投ち 
BS 受巧技ち 
ソフトウェアま新設ち 

時なをミ_ 

巧住モード段ち 
段ま巧了 


現な時効を設ミします， 

空更したい唐巧を©で空巧してるボタンで変更して 
<ださい。 

是をに [0 K ] を巧すヒ時刻が設ミされまず。 


垣面: -- 月--日< 

睽刻 I :- 


現在の受信レベル： 55 
最大レベル ：58 


1びんたん t ットアップ 

時刻設定 

巧窜/デモモード設定 

g ほを号設を 

巧上デジタルをち設定 

BS を但設ち 

現在時刻を設ミします。 

変更したい窗所を©て•里巧して@ポタンで変更して 
<ださい。 

最後に [0 K ] を巧すと時刻が設をされまず。 

ソフトウ I ア更新を定 

時刻設定 

faFl ： 2011年 3月3曰（木） 

巧宙モード思定 

〔時刻): AM 10 :15 

設ぉ度了 


丘)涅巧博 5] 巧画面 A 度！)前画面へ 


テレビを 
設置ずる 




お好みや使巧状態 
に合せて設定する 


個別に設定 
したいとさ 


インタ—ネット A V ネットワ—ク 
サービスを楽しむを楽しむ 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


はじめに 



































かんたんセットアップをずる（つづき) 


かんたんセットアップの終了 


12 を巧し、かんたんセットアップを終了 
します 



かんたんセツトアップは y ニューの受信設定から再度行う 
ことができまず。 
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外部機器を接続する 


お手持ちの機器と接続する . 

■ 接続でさる機器 . 

■ ビデオ、 DVD レコーダーなどの録画機器と接続する… • 

■ HDMI 出力端子付さの DVD レコーダーなどと接続する 

■ Wood リンク対応機器と接続する . 

■ ビデオカメラと接続する . 

■ DVD プレーヤーと接続する . 

■ ゲーム機と接続する . 

■ 光デジタル音芦入力端子付さオーディオ機器と接続する 

■ CATV ホームターミナルと接続する . 

カセット HDD の取り扱い . 

■ カセット HDD とは . 

■カセット HDD を挿入口に入れる . 

■カセット HDD のほさかた . 

SD 乂モリーカードの取り扱い . 

■ SD メモ|」_力ードを入れる . 

■ SD メモ I 」ーカードのほさかた . 

外部機器と接続したときの設定 . 

■ Wooo U ンクを設定する . 

■ 接続のない入力端子をスキップ設定する . 

■ 画面表。^の機器名を変更ずる. ..... 

■外部入力の映像コンテンツジャンルを設定ずる . 


はじめに 


テレビを 
設置ずる 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 


8 890123456 V 778 
5 556666666 6 6 6 
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9 9 
6 6 


〇 
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〇 
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11 
7 7 
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お手持ちの機器と接続ずる 


お巧りください 


接続時のごミ主意 

•他の機器と組み合わせてご使用になるときにはそれぞれの取扱説明書をよくお読みくだごい。 

•接続の際は各機器の電源を切ってから行ってください。電源を入れた状態で接続すると、大きな音が出たり故障 
の原因となることがありまず。 

•他の機器との接続時、入出力端子をまちがえて接続すると、故障の原因になりますのでご'ま意ください。 

•接続する他の機器、接続コードおよびアンテナ線が、テレビの画面または画面の後面に配置されますと、映像が 
ゆれたり妨害を受ける恐れがありまず。接続機器、接続コードおよびアンテナ線は上記の配置を避けてください。 


接続できる機器（下記から入力端子数に合わせてお選びください） I 



システムアップに必要な接続コード 


♦映像-音声信号入出力接続コード （ 市販品） 


これらと同等のコードが相手側の機器に付属している場合 
には、新しく購入される必要はありません。 


♦ D 端子ピンケーブル （ 市販品） 



主に Hi - Fi ビデオの映像-音芦入出力端子との接続に使用しまず。 

♦音声信号入出力接続コード （ 市販品） 


> S 端子ケーブル （ 市販品） 


S 2 映像信号の映像入出力端子との接続に使用しまず。 


> HDMI ケーブル（市販品） 



DVD プレーヤーのコンポーネントビデオ出力との接続に使巧しまず。 

♦ D 端子ケーブル（市販品） 


主に Hi - Fi ビデオの音声入出力端子との接続、ステレオ装置との接続に使巧します。 




D 端子対応機器との接続に使巧しまず。詳しくは、接続機器の取扱説明 
書をご覧ください。 

♦光デジタルケーブル （ 市販品） 


ARC 非対応 AV アンプとの接続に使用しまず。 


HDMI ケーブルは 、 HDMI □ゴ表示のあるケーブルを使用してください。 

> DVI - HDMI 変換ケーブル （ 市販品） 
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D 端子付の録画機器をご使用のとさは、 D 端子ケーブルで接続されることをおずすめします。 
より良い画質でお楽しみいただけまず。 



^•録画機器がコンポーネント端子（丫、 Cb 、 Cr ) 
の場合は、 D 端子ピンケーブルをご使用くださし、。 
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♦接続時は必ず各機器の電源を切ってください。（市販の接続 
-1_ドを ご 庐巧 くだ十い） 

♦アンテナ線は本機と録画機器両方に接続しまず。受信方式 
などの違いによって、接続のしかたが異なりまずので、詳 
しくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。 

♦録画機器の U / V アンテナ出力端子から本機の地上デジタル入 
力端子に接続ずると、放送が正しく受信できない場合がありま 
すので、この接続ち法はおずずができません。 

コンポーネント入力端子について（ビデオ 1) 
♦コンポーネント入力端子 （ D 4 映像）は DVD プレーヤー 
などのコンポーネント映像信号 （480 し48日 P 、] 日80し 
720 p 信号）を接続できまず。]080し 720 p 信号を入力 
時は、映像を適切な画面サイズに自動的に切り換えまず。 

♦ D 端子ピンケーブルをご使巧になる場合は、映像信号によ 
り正しく表示されないことがありまず。 y ニューの「画面 
設定」「ワイド制御信号検出」を「する」に設定していると 
さは、「しない」に設定してください巧目。お買い上げ時には、 
「しない」に設定されていまず。 

録画機器接続時のご注意 

デジタル チューナーなどの 映像をビデオ 、 DVD レコーダーなど 
の 録画機器を通して入力ずると、著作権保護技術によって、映像 
が正しく表示され ない 場合がありまず。 このような 場合は、録画 
機器を通さずに、本機のビデオ入力端子に直接接続してください。 


デジタル放送/録画番組出力端子について 

♦デジタル放送ネ見聴時、 HDD / カセット HDD 再生時、アク 
トビラダウン□—ド映像コンテンツ再生時および AV ネッ 
トワーク再生時は、画面に映っている映像-音声が出力さ 
れます。 

♦外部入力視聴時は映像*音声は出力されません。 

♦ 2 画面再生時は、映像*音声は出力されません。 

♦番組表は出力されません。 

♦外部アナ□グ機器にダビング時、ダビング先に「外部アナ 
□グ機器」を選択すると、ダビング中はダビングコンテン 
ツの映像-音声が出力されます。 

♦ y ニューの「初期設定」一「外部機器接続設定」一「入力 
自動録画」を「する」に設定している助ときは、ダビング 
が開始されるまで、映像‘音声は出力されません。 

♦この端子の音声出力を AV アンプなどに接続してご使巧に 
なる場合、スピーカーから出力ごれる音声が画面と一致し 
ない場合がありまず。このような場合は、光デジタル音声 
出力白目またはへッドホン端子出力をお使いください。 




テレビを番組を 


録画番組•写真接続した 


録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむサ—ビスを楽しむを楽しむ 


インタ—ネット AV ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定困つた I 


に合せて設定ずるしたいときときは I 










お手持ちの機器と接続ずる（つづき) 


HDMI 出力端子付きの DVD レコーダーなどと接続する 


本欄ま、 HDMI または DVI 出力端子付さ機器との接続がでさます。 
fHOMI 出力端子付さ機器の場合 I 


HDMI ケ—ブル(市販品) 



w=!W=!n— !1 


HDMI 1 〜4入力端子に接続ずる 




DVD レコーダーなど 


DVI 出力端子付さ機器の場合 


DVI - HDMI 変換ヶ—ブル(市販品） 


1 

1 

圆 




1 

1 


BI 







お知らせ 


♦ HDMI 規格に適合していないケーブルは使巧できません。 
HDMI □ゴの表示があるケーブルを使巧してください。 

♦ ^080 p の映像信号を入力する場合は 、 HIGH SPEED 対応 
品をご使用ください。 

♦本機は HDMI または DVI 出力端子付き機器との接続ができま 
すが、一部の機器では映像や音声がでないなど正萬に動作しな 
い場合があります。 

♦ DVI 出力端子付き機器は、 HDMI 1 入力端子/ビデオ]音 
声入力端子または HDMI 3 入力端子/ビデオ3音声入力端 
子に接続してください。 HDMI 2、 HDMI 4 入力端子は、映 
像信号のみの場合に使巧できまず。 

♦ DVI 入力視聴時に外部入力の録画が開始した場合は 、 DVI 
入力の音声は消音になりまず。巧目 

♦出力ずる機器側の信号切り換えや操作により画面や音声に 
ノイズが入る場合がありますが、故障ではありません。 

♦ HDMI / DVI 1、2、3、4入力は、 U モコンまたは本体の 
入力切換ボタンで選択ずることができます。 

♦ DVI 信号を入力ずると 「 DVIJ の表示がでまず。 

♦が応ずる信号について 

映像信号:480ぶ、 480 p 、] 080し 720 p 、 1 080 p (24 Hz /60 Hz ) 
X HDMI 信号のみ 
音声信号 ： U ニア PCM 

サンプリング周波数 

32kHz/44.1kHz/48kHz 


HDMI/DVI PC 信号 


信号名 

觸慷度 

水平間皮数 
( KHz ) 

麵聞皮数 
( Hz ) 

ドットク□ック 

( MHz ) 

VGA 60 

640 x 480@60 Hz 

31.47 

59.94 

25.18 

SVGA 60 

800 x 600@60 Hz 

37.88 

60.32 

40.00 

XGA 60 

1024 X 768 @60 Hz 

48.36 

60.00 

65.00 

SXGA 60 

1280 X 1024 @60 Hz 

63.% 

60.02 

108.00 

WXGA 60(1280) 

1280 x 768@60 Hz 

47.78 

59.87 

79.50 

WX 6 A 60(1360) 

1360 x 768@60 Hz 

47.71 

60.02 

85.50 

WXGA 60(1366) 

1366 x 768 @60 Hz 

47.71 

59.79 

85.50 


♦画面表示ポタンを巧した時は、入力信号の解像度を表示し 
まず。正甫に表示できない場合などに対応信号かどラか確 
認することができまず。 

读示例） 


480i 信号 
480p 信号 
10801信号 
lOSOp 信号 

fTTT 口 n + 

照1白ち■時 

XGA60 信号時 


1440，V 
720, V 
1920, V 
1920, V 
0, V 
1024 V 


60 























































Wood リンク対応機器を接続ずることにより、外部機器と連動した操作が巧能です。 

Wood リンクに対応した AV アンプまたはレコーダーを使巧ずることにより、本機のリモコンで操作ずることができまず。 
本機の HDMI 1 入力端子は、 HDMI 1.4 ARC (才ーデイオリターンチヤンネル）に対応しています。 


HDMI 1 - 
入力端子に 
接続ずる 


HDMI ケ-カレ(市販品) 
I 

、1 r - 


参対応機器一覧氏日に記載の接続機器で動作を確認していまず。 

♦ HDMI 規格に適合していないケーブルは使巧できません 。 HDMI □ゴ表示があるケーブルを使巧してください。 
♦本機で操作できる AV アンプは]台でず。 

♦ AV アンプは本機とレコーダーの間に接続してください。レコーダー再生時に映像信号にがして音声信号がずれてい 
AV アンプ側の音声遅延設定で調節してください。 

♦ Wooo I 」ンクを使うには 「Wooo I 」ンク設定」田因が必要でず。また、接続した AV アンプ側とレコーダー側の設定も! 
詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。 




DVD レコーダーなど 


巧デジタルケ^ブル(巿販品） 
「 ARC 非対応 AV アンプの場合1 


HDMI ヶープル(市販品） 


レコーダーを接続する場合 


HDMI 1 - 4 
入力端子に 
接続する 


HDMI ケ-カレ怖版品） 


__ || _ || ア,□プ S , を 

I 化7’ジタル I limil 徽け居は' 

I 宜，お 。 f lltz /|| 巧"、 

- I ' 巧。レで<たでい . T 




HDMI 出力 
(映像•音声出力） 


DVD レコーダー など 


ARC 対応 AV アンプの 
場合は、必ず HDMI 1 端 
子に接続してください。 


AV アンプ側の音声遅延設定で調節できない 
場合は、テレビ側の HDMI 入力に接続してテ 
レビ側の「光デジタル音声遅延」巧日で調節 
してください。 


ARC 讨-デイオリタ-ンチヤンネル）と I ; 

•本機の HDMI 入力端子 ( ARC お 
AV アンプの HDM 趾力姑子 (AI 
にデジタル音声信号を送る 
ARC 非対応の AV アンプの場合 
タルケーブルによるデジタル！ 
出力端子への接続が必要でず 。 t 
• ARC 機能を使用ずる場合は、 
HDMI ケーブルを推奨しまず。 

- Standard HDMI ® Cable with E 
•High Speed HDMI ® Cab 
Ethernet 


レコーターと AV アンプを接続する場合 



テレビを 
設置する 


インタ—ネット AV ネツトワ—ク 
サ—ビスを楽しむを楽しむ 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 

































S 2 映像端子について 

明るさ信号と色の信号を分けて送る信号用の端子でず。 S 2 映像をご覧になる場合は、映像入力端子には接続しな 
いでくだごい。 S 2 映像入力端子と映像入力端子が両方に接続されている場合は、映像入力端子が優先されまず。 

本機は、 フルモー ド制御信号の入った映像がビデオ3の S 2 映像入力端子より入力されると、ワイド モー ドは自動 
的にワイド画面一杯に表示されまず。巧目 


ビデオ3入力端子に接続ずる 


ビデオカ/ラ 


映像- 

音声入力へ 


お手持ちの機器と接続ずる（つづき) 


S 2 映像’ 

映像出力へ音声出力へ 
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HDMI 出力端子付さ機器の場合は、 0 囚をご覧ください。 



广メモ J 

コンポーネント入力端子について（ビデオ 1) 

♦ビデオ]/コンポーネント入力端子は、 D 端子ケーブル 

接続時にはコンポーネント入力 （D 4映儘入力） が優先さ 

れまず。 

♦コンポーネント入力端子 （ D 4 映像）は DVD プレー 
ヤーなどのコンポーネント映像信号 （48 日し480 P 、 
] 080し72 Op 信号）を接続でさまず。 ] 080し72 Op 
信号を入力時は、映像を適切な画面サイズに自動的に切 
り換えまず。 

♦ D 端子ピンケーブルをご使巧になる場合は、映像信号に 
より正しく表示されないことがありまず。 y ニューの「画 
面設定」「ワイド制御信号検出」を「する」にしていると 
きは、「しない」に設定してください。巧目お買い上げ時 
には、「しない」に設定されていまず。 






お手持ちの機器と接続ずる（つづき) 



—ム機と接続する 


S 映像出力端子がある場合 



■制は a 

♦ビデオ入力端子に入力された映像、音声信号はわずかに時間が遅れて画面表示、スピーカー出力されます。入力 
された信号をデジタル処理しているために遅れが発をするもので、故障ではありません。 

•ゲーム機のコント□ーラを使用される場合は、コント□ーラの操作にがして、画面がわずかに遅れて表示され 
ます。 

-カラオケ機器などをビデオ入力端子に接続した場合、カラオケ機器本体のスピーカー音声にがして、テレビのス 
ピーカー音声がわずかに遅れて出力たれます。 

•ゲームの種類.内容によっては、画面が欠ける場合があります。 

♦ライフルタイプやガン（銃）タイプのコント□-ラーを使用するシューティングゲームなどは、本機では使用で 
さないことがあります。詳しくは、ゲームソフトおよびコント□-ラーの取扱説明書をご覧ください。 

• S 2 映像をご覧になる場合は、映像入力端子に接続しないで< ださい。 S 2 映像入力端子と映像入力端子が両方 
接続されている場合は、映像入力端子が優先されます。 



プラズマテレビの巧を付をについて 

ゲーム機などで固定映像を長時間または繰り返し表示させないでください。プラズマバネルび焼さ付く場合びあります。 
焼き付きび軽度の場合は白バターンを表示する晒または動画を映すことにより目立たなくなることびありますび、 
一度起こった焼さ付をは完全には消えません。 


ヴームモードについて 


r 外部入カジャンル設定 J @で、 r ヴーム J に設定された入力端子を選んだとさ、自動的に次のよラな設定が行われ 
まず。 

参テレビゲームに適した画像にしまず。 

•ゲーム機のコント□ーラーの操作にがする映像の遅れが軽減されまず。 
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本機の光デジタル音声出力端子に、光デジタル音声入力端子付さのオーデイオ機器を接続することがでさます。 
デジタル放送受信時には、 MPEG -2 AAC 方式で出力ずることもでさるので、 AAC 方式対応のオーデイオ機器と接 
続ずることで 5.1 チヤンネルサラウンド音声の番組を臨場感あふれる音声でお楽しみいただけまず。また 、 DLNA 
プレーヤーとして使用している場合に、ドルビーデジタル音声付さの映像を再生するとさに音声ドルビーデジタルで 
出力でさます。 AAC またはドルビーデジタル方式の出力をご利用になるには、「光デジタル音声出力 J の設定変更が 
必要です晒。 




サンプリングレートコンバーター内蔵 
または AAC 方式またはドルビーデジタル対応の 
才ーデイオ機器 


广メモ J 

AAC (Advanced Audio 
Coding ) について 

AAC とは、音声符号化の規格の 
—つです。 AAC は 、 CD (コン 
パクトディスク）並の音質デー 
夕を約]/12にまで圧縮できま 
ず。また、日.1チヤンネルのサ 
ラウンド音声や多言語放送を行 
うことちでさまず。 
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お知らせ 


♦本機の光デジタル音声出力端子はフタでふさがっていますが、ドアのようになっ 
ています。化デジタルケーブルのプラグ部を持って、そのままゆっ<りと端子 
にまっすぐに差し込んでください。 

♦本機は、放送局側の音声サンプ I 」ング周波数にが応した光デジタル音声信号を 
出力します。このため、 AAC 方式が応のオーディオ機器なかでは、サンプ I 」ン 
グレートコンパ'- ターを 巧蔵したアンプや MD レコーダーなどに接続して<だ 
さい。 

参デジタルを組 （ AAC ) は音声切換ボタンを}甲しても、化デジタル音声出力の音 
声は‘変わりません。才ーディオ機器側で切り換えてくださし、。 

• AAC 方式またはドルビーデジタルの出力をご利用になるには、「メニュー」の 
「音声設定」の「化デジタル音声出力」を「オート」に設をする必要があります。 

晒 

(お買い上げ時は、 「 PCM 」 に設定されています。） 

♦ビデオ入力や HDMI 入力をご覧になつているときの光デジタル音声は、 r 乂ニュ ー J 
の r 光デジタル音声出力 J の設定にかかわらず rpcMj 方まで出力しまず。 

♦ ARC (オーディオ I 」ターンチヤンネル）機能にが応した AV アンプを使用する 
場合は、回1をご覧ください。 































お手持ちの機器と接続ずる（つづき) 



D 4 映像入力へ 


音声入力へ 



CATV ケーブル 


□ 


CATV ホームター S ナル 


ATV ケーブル 



、力端子に接続ずる 


口 





n . 


a ■BBdl 

卸 


©•1 _ ]• 


ビデオ1(コンポーネント）: 



CATV の受信は、サービスが行われている地域でのみ受信が巧能です。また、使用する機器ごとに CATV 会社との 
受信契約が必要になりまず。なお、有料放送や BS /1 10度 CS / 地上デジタル放送をご覧になるとさは、ホームター 
ミナル（セットトップボックス）が必要でず。地上デジタル放送がパススルー方式@で送信されている場合は、本 
機の地上デジタル入力端子に接続して受信することもでさまず。詳し<は、 CATV 会社にご相談<ださい。 



ビデオ1(コンポジット）入力端子に接続ずる し 

CATV ホームター S ナル 


。 □ 

III 





HDMI 出力端子付き機器の場合 


D 端子映像出力端子付を機器の場合 


CATV ホームターミナルと接続する 


r 乂モ ) コンポーネント入力端子について(ビデオ 1) 

♦ビデオ]/コンポーネント入力端子は、 D 端子ケーブル接続時にはコンポーネント入力 （ D 4 映像入力）が優先ごれまず。 
♦コンポーネント入力端子 （ D 4 映像）は、 D 端子映像出力対応機器の D 映像信号を接続できまず。本機は D 映像信号の 
480し48日 P 、] 080し72日 P に対応していまず。 ] 080し72 Op 信号を入力時は、映像を適切な画面サイズに自動的に 
切り換えまず。 

♦詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。 


映像出力へ音声出力へ 
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カセット HDD とは 


■ 


カセット HDD を挿入口に入れる 


お守りください 


カセット HDD は、 iVDR(Information Versatile Disk for Removable usaae ) 規格に 
準拠したカセット式の八ードディスクです。別売のカセット HDD を接続することにより 、 HDD 
の高速/大容量をまかしたリムーバブルメディアとして利用できます。 

デジタル放送はほとんどの番組はコピー制限付きでず。コピー制限付き番組はセキュア対応のカセット 
HDDnVDR-Sj で録画ずることが出来まず。本機では日立マクセル株式会社製のカセット HDDriVj (ア 
イヴィ） [ M - VDRS 160/320 G . B 、 M - VDRS 1 20/250 G.A , M - VDRS 500 G . C ] (別売）を推 
奨します。 


カセット HDD を図のように挿入し、止まるまでゆつ < りと巧し込みます。 

カセット HDD を認識するとな下のようなメッセージを表示します。 

フォーマツトされていないカセット HDD を巧入した場合は、画面の指示に従ってカセット HDD の初期化を実行し 
て < ださい。 


カセット HDD を挿入□に挿入したとさ 


表面側 


國挿入された力 t ット HDD を認識中 • 


ク 


m 挿入されたカセット HDD を認識しました 


カセット HDD が動いているときは、アクセスランプが赤色に点灯しまず。 


カセット HDD を挿入ずるときのごミ主意について 

斜めに挿入したり、強い力で挿入しないでくだごい。故障や破損の原因となりまず。 



i 

斜めに挿入 


i 


強い力で挿入 


カセット HDD の取り扱い 



テレビを 
設置する 


外部機器を I 
接続ずる 


テレビを番組を 録画番組•写真接続した 
楽しむ 録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむ 


インタ—ネット AV ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定困つた I 


サ—ビスを楽しむを楽しむ 


に合せて設定ずるしたいときときは I 






カセット HDD の取り扱い（つづき) 


カセット HDD の抜きかた 


カセット HDD 取り出しボタンを巧して、画面に「カセット HDD の取り出し可能でず」の X ッ 
セージが表示されてからカセット HDD アクセス(動か中）ランプが消灯したことを確認し、カセッ 
卜 HDD を抜いてください。 



カセット HDD アクセス （ 動作中）ランプ 

カセット HDD が動いているとさは、アクセス 
ランプがホ色に点なします。 



•次の動作中に、カセット HDD を取り外したり、 AC 電源プラグを抜かないでください。 

カセット HDD の記録内容が損傷し、録画や再をが出来な < なる可能性があります。 

•録画•再生-編集-ダビング中 
. 配信中 ( DLNA ) 

•カセット HDD 認識中 
-巧期化中 

-アクセス（動作中）ランプ点な中 

•カセット HDD 挿入□には、カセット HDD U 外のちのを挿入しないでください。 

•カセット HDD 挿入の前に、カセット HDD のコネクタ部に液体-ほこりなどの異物が付いていないことを確認 
して < ださい。 

•頻繁にカセット HDD を抜さ差ししないでください。 

コネクタ接触部が磨耗し接触で良などの故障の原因になります。 


■巧."田一 

♦カセット HDD は精密機器です。無理な力や衝撃を与えたり、落としたりしないでください。 

•カセット HDD には、セキュアが応のカセット HDD「iVDR-S」、 セキュア非が応のカセット HDD「iVDR」 が 
あります。 

♦セキュアが広のカセット HDD「iVDR-S」 は、コピーワンス （1 回録画可能）やダビング] 0のデジタル放送を 
録画することがでさます。セキュア非が応のカセット HDD「iVDR」 は、コピーワンスり回録画可能）やダビ 
ング]0のデジタル放送は録画でさません。 

•パソコンでカセット HDD のつオーマットやファイル操作を行った場合、正苗に使用でさな<なる場合があります。 
•電源ボタンを巧してカセット HDD が起動するまでは、カセット HDD が動作中であってもアクセス（動作中） 
ランプは点なしません。カセット HDD を取り出す場合は、カセット HDD 取出しボタンを巧して画面に「カセッ 
卜 HDD の取り出し可能です」メッセージが表示されてから取り出してください。 
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お守りください 


SD メモリーカードの抜きかた 


お守りください 


SD 乂モリーカードを挿入ずる 

SDX モ1」一力ードには裏表がありまず。表面を本体 
の裏面側に向けて、まつずぐ奥まで差し込んでくだ 
さい。 


フォルダ構造について 


ルートデイレクトリ- 


フォルダ 


DCIM 


JPEG お式 
静止画ファイル 


MISC I (編集禁止） 



挿入されている SD 力ードを引いて取り出し 

まず。 


SD 乂モリーカードの取り扱いについて 

•X モ IJ ーカードは精密機器でず。曲げたり、無理な 
力や衝撃を与えたり、落としたりしないでください。 

•>< モ U —力ードの金属部（電極）に直接触れたり、 
ミちれをつけたりしないでください。 

モ U —力ードを加工したり、分解したりしないで 
ください。 

亡リーカードに水をかけたり、高温多湿の場所、また 
は腐食性のある環境でのご使田•保管は避けてください。 

•X モ U —カードの持ち運びや保管時は、静電気や電 
気的ノイズの影響を受けないように注意してくだご 
し、。静電気や電気的ノイズの影響を受けると、記録 
したデータが消滅（破壊）ずることがありまず。 

亡I」ーカードの画像を見ているときは、本機の電源 
を切ったり、/亡リーカードを抜かないでくだごし、。 
/亡1」一力ードのデータが破壊されることがあります。 


MPRIVATE 1 — I AVCHD 1 …一 AVCHD フアイル 

--(編集禁止） 

♦表示可能な 「JPEG 形式静止画つァイル」のフォルダ階層 
は、最大]0階層ですが、フルパス名（ファイルの所在を示 
すつォルダ名とファイル名をあわせたもの）の文字数は、最 
大245文字（半角）です。 

♦ファイル名やフォルダ名を変更すると、静止画/動画の再 
生ができなくなることがありまず。 

SDX モリーカードについて 

♦ SDX 亡 I 」ーカード （ SD ™) は、著作権保護機能を内蔵 
したほぼ切手サイズの小型 y モ IJ ーカードでず。 


ま面 裏面 



♦マルチ;>< デイアカードは使巧できません。 

♦ y 亡1」一力ードに記録されている容量によっては記録され 
ている画像をずべてご覧になれない場合がありまず。 

♦ SDX モ1」一力ードによっては、本機で動作しない場合が 
ありまず。 

♦本機は 2 GB までの SD y モ1」一力ードおよび 32 GB まで 
の SDHC y た I 」一力ードの動作を確認していまず。 

♦ micro SDX 亡 I 」力ードをご利巧の場合は、 SDXfiJ - 
力ード変換アダプターに装着してご使巧ください。 
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本機は、デジタルカメラで SD メモリーカードに記録した静止画像やデジタル/\イビジョンビデオカメラで撮彰した 
八イビジョン動画 （ AVCHD ) を再生して、テレビ画面でご覧になることがでさます。 (01 


SD メモリーカード U かのをのを挿入しないでください。巧障や破損の原因となります。 


SD X モリーカードの取り扱い 



テレビを番組を 


録画番組•写真接続した 


録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむサ—ビスを楽しむを楽しむ 


インタ—ネット AV ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定困つた I 


に合せて設定ずるしたいときときは I 









Li 巧 p 機器と接続したときの設定 


Wooo リンクを設定する 


Wooo リンク対応機器を接続して、 Wooo リンクを使用ずるとさに設定します。 

巨固の操作で「各種設定 J の「初期設定 J 画面を表示し、次の操作で設定を巧いまず。 

1 ©で「外部機器接続設定」を選び、©/@)を}甲ず 


2 ◎で 「 Wooo リンク設定」を選び、@/(§)を}甲ず [^p 



外部入カジャンル設定〉 



入力切換設定 〉 



入力自動録函 

しなし、 


田 fflBUR 觀 -■! 



3 ©で設定項目を選び、 ©/(§) を巧し、©で選択項目を選び、 ©/(§) を巧ず 


Wooo リンク設定項目 

⑤ 

設定のポイント 

Wooo リンク制御 

する/しない 

「する」： Wooo リンクを使用するとさ 
「しない」： Wooo リンクを使用しないとを 

システムオフ設定 

する/しない 

「する」：本機の電源に連動して外部機器の電源を「才つ」じするとさ 
「しない」：連動させないとさ 

TV 連動オン設定 

する/しない 

「する」：本機の電源が「スタンバイ」のとさにレコーダー操作に連動して本機を「入」に 
するとさ 

「しない」：連動させないとさ 

音声 出力 設定 

TV / アンプ 

「 TV 」 ：本機の電源を「入」じしたとさ音声をテレビから出力する（テレビモード） 

「アンプ」：本機の電源を「入」にしたと壬音声を AV アンプに出力する（シアターモード） 

才ートサラウンド切換 

する/しない 

「する」：シアタ ー t — ド時は、デジタル放送視聴時に、放送ジャンルに対応して AV アンプ 
の音声ドを切り換える。 

「しない」：使用しないと左 

録画機器 

外部録画機器 

Wooo リンクで録画するとさの外部録画機器を選択します。接続されている機器から機器名が取得 
で壬た場合は、機器名を表示します。選択が象の録画機器は最大3台までです。 

レコーダーテスト （電源 オン） 

— 

Wooo リンク対応レコーダーの接続が確認でさます。を巧して、レコーダーの電源が「才 

ン」または「オフ」じなることを確認します。 

レコーダーテスト （電源 オフ） 

接続機器情報取得 

— 

HDMI 入力に接続された機器の情報を更新するとさに使巧します。すべての接続機器の電源 
を入れてから te ) を巧すと、接続機器の情報を取得します。 


4 を巧し、メニューを消ず 


■巧 jigiA 

♦ Wooo IJ ンクに対応した機器をつなぎ変えたり、取りかえた場合、本機が正しく認識しないことがあります。テの時は、下記 
設定を行ってください。 

① すべての接続機器の電源を入れる。 

② 「接続機器情報取得」を選びみ尚を巧す。 

③ Wooo リンク操作田0力巧さることを確認する。 

♦システムオフ設をを「する」にしてち接続された機器が録画中などの場合、電源が「切」にならない場合があります。 
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入力切換ボタンを}甲したとさに、空いている入力端子を 
飛び越して、はやく画面を切り換えることがでさます。 


入力切換や画面表示ボタンを}甲したとさなどに、入力端 
子に接続した外部機器名を表示させることがでさまず。 


巨国の操作で「各種設定 J の「初期設定]画面を表示し、 
次の操作で設定を巧います。 

◎で 「外部機器接続設定」を選び、 

@ / ( g ) を巧ず 

©で「入力切換設定」を選び、 

@/@を巧ず 

©で設定を変更したい入力端子を選び、 
@ / を巧ず 


かがなお接爲設定 



H 苗が U 巧足 u 民る 


©で「スキップずる J を選び、 

©/ (0 を巧ず 


かがな巧ち括設定 


1 入力切換巧ち 

入力瑞子 

ま示/スキップ 

HDM1 1 

HDMI 1 

HDMI2 

HDMI 2 

HDMI3 

HDMI 3 

HDMI4 

HDMI 4 

1ピデオ1 

ビか1 

ビデオ2 

DVD 

ビデオ3 

ヴーム 1 

1 じがを 卜 

1 現を巧7 


i ビデオ1 
iBD レコーダー 
iDVD+HDD レつーダ ー 1 
iDVD+HDD レ： ! ーダー 2| 
eDVD 

iVTR+DVD+HDD 
iVTR 

iVTR+DVD 
iCATV 
iCS デジタル 
i ヴーム 1 
i ヴーム 2 
=力乂ラ 


※複数の入力端子を設定する場合 3 -4の操作をくり 
返す。 


を巧し、乂ニューを消ず 


巨因の操作で r る種設定 J の r 初期設定 J 画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 

1 ◎で 「外部機器接続設定」を選び、 

@ / ( g ) を}甲ず 

2 ©で「入力切換設定」を選び、 

@ / @を}甲ず 

3 ©で設定を変更したい入力端子を選び、 

@ / (@)を巧ず 



4に)でお好みの機器名を選び、 
© / @を}甲ず 


かが機器を巧没を 


1 入力切を註ち 

§BD レコーダー 

入力をモ 

表で/スキップ 

iDVD+HDD レ〕ーダー 1 

HDM1 1 

HDMI 1 

iDVD+HDD レ〕ーダー 2 

HDMI 2 

HDMI 2 

IDVD 

HDMI 3 

HDMI 3 

iVTR+DVD+HDD 

HDMI 4 

HDMI 4 

IVTR 

1 ビデオ 1 

ビデオ 1 

iVTR+DVD 

ビデオ 2 

DVD 

iCATV 

ビデオ 3 

ヴーム 1 

iCS デジタル 



i ヴーム 1 


i ヴーム 2 

1 [; IW ぞ卜 IW 足巧下 


E カメフ 


i < スキップする > 


※複数の入力端子を設定する場合3-4の操作をくり 
返す。 


陵を巧し、メニューを消ず 


71 


5 


5 


3 


2 



4 


接続のない入力端子を 


画面表示の機器名を変更ずる 

スキップ設定する 



はじめに 


テレビを 
設置する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 


外部機器を 
接続ずる 














外部機器と接続したときの設定（つづき) 


外部入力の映像コンテンツジャンルを設定する 


本機に接続した外部機器を選択したとさ、設定したジャンルに連動して、それに適した画像に自動調整します。 

•映像モード「センサーオート」時のみジャンル連動します。 

•音声モード「オート」時は、音質も連動します。店 a 


巨因の操作で r る種設定 J の r 初期設定 J 画面を表示し、次の操作で設定を行います。 


1 ◎で 「外部機器接続設定」を選び、 
@/@を巧ず 

2 ©で「外部入カジャンル設定」を選 
び、@/@を}甲ず 

3 ©で設定したい入力端子を選び、© 

/ ( g ) を巧ず 


ホ酣掃設定 

1 か部入カジャンル設定 1 

入力端子 

ジャンル 

HDMI 1 

才ート 

HDMI 2 

才ート 

HDMI 3 

才ート 

HDMI 4 

才ート 

1 が " 

才ート 

ビデオ2 

切 

ビデオ3 

切 

II こ路か： 1 H 巧疋 卜1民る 1 


4 ©で「ジャンル J を選び、を巧す 



設定項目 

内 容 

才ート 

映画フィルム素材を検出したとさや、 HDMI 入力 
の] 080/24 P 入力信号、またはコンテンツ情報 
を検出したとすは、映像コンテンツ（ソース）に 
適した画像に自動調整します。 

映画 

映画コンテンツに適した画像にします。 

ゲーム 

テレビゲームに適した画懷にします。 

ゲーム機のコント□-ラーの操作に対する映懷の 
遅れが軽；威されまず。 

写真 

静止画像の再生に適した画像にします。 

テキスト 

テキスト画面やグラフィック画面に適した画儘に 
しまず。 

切 

通常の画像になります。 


※複数の入力端子を設定する場合3-4の操作をくり 
返す。 


5歐を巧し、乂ニューを消ず 
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テレビを楽しむ 

テレビ放送を見る . 

■ データ放送を見る . 

■裏番組をチェックする . 

電子番組表 （ G ガイド）でお好みの番組を選ぶ…… 

番組説明を見る . 

番組検索（さがす）でお好みの番組を選ぶ . 

■ おすすめ番組一覧でさがす . 

■を目番組一覧でさがず . 

■ジャンル、出演者、キーワード、お好みでを組をさがす 

複数の映像、音声からお好みのものを選ぶ . 

映像に合わせてワイド画面を切り換える . 

■ワイドモードの選びかた . 

■ ワイドモードについて . 

2画面で番組を楽しむ . 

音を一時的に消したいとき . 

番組タイトルやチャンネル番号などを知りたいとき 

ステレオや2ヶ国語音声に切り換える . 

字幕放送を見るには . 

インフオメーシヨンを確認する . 

■ おミ□らせ•ボードを見る . 

■力ード情報を見る . 

本体で操作する . 


はじめに 


テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ[ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 

に厶口せて設{化する 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


その他 


4667 9 〇 112 5 6678 0 0 1 1 2 2 2 3 
7 7 7 7 7 88888 8888 9 9 9 9 9999 


3 

7 






























テレビ放送を見る 


本機は、地上デジタル放送（地デジ）、 BS デジタル放送 
ることができまず。 

1 ら查)を押ず 

本体のスタンバイ/受像ランプが緑色に点灯し、前に 
見ていたチヤンネルが現れまず。 

電源を切るときは、ちう一度巧しまず。 

♦スタンバイ/受像ランプが消なしているときは、 IJ モコンで 
は電源は入りません。本体の電源ボタンを巧してください。 


2 II デジ I iBSj [ps| を押して、ご覧になりた 
しげ'ジタル放送を選ぶ 


(BS ) および110度 CS デジタル放送に S) をご覧にな 


番組やチヤンネルのその他の選びかた 
(デジタル放送のとき） 


■番組表の 

(番組表を見ながら選局や予約ができまず。） 

■番組検索 （ さがず）晒 

(番組の一覧を見ながら選局や予約ができまず。） 


!デジ！ IB 自 [cs| を巧ずと、最後に選んでいたチヤンネ 
ルが選局されます。 

チヤンネル表示-1 


ボタン番号 



番組タイトル 

1 

AM 10: 00 ~ AM 10:30| 地デジ旧 1 |/0{ x|Q 511 

1 

1 

番組タイトル 

番組の放送時間 


を巧してからチヤンネルボタン番号を巧すと、 BS 放 
送の拡張プ IJ セツトチヤンネルを選局できまず。 


_チヤンネルボタンで選ぶ_ 

丘司〜112司でチヤンネルを選ぶ 

画面ち上に選んだチヤンネルが表示されまず。 
表示は約6砂で自動的に消えまず。 


番組タイトル AM 10;00~ AM 10:30 |地デジ [T[L^ …」〇 1II 


ra I I 

を使ってチヤンネルを順逆送りで選ぶこともでさます。 
♦デジタル放送によって複数チヤンネルで放送されている 
場合、チヤンネルボタンで選んだあと、^を使ってサブ 
チヤンネルを選ぶこともできまず。 H 


4番組を楽しむ（視聴ずる) 

テのまま楽しむことができまず。 


現在時刻从降の番組（デジタル放送） 

ご覧になるには、予約登録が必要です。 

予約の方法については巧因をご覧ください。 

視聴制限対象になる番組（デジタル放送） 

ご覧になるには、暗証番号の入力が必要でず。 

(視聴制限「ずる J に設定されている場合） 

視聴制限の対象になる番組を選んだ場合区日をご覧ください。 
設定方法については、視聴制限の設定西日をご覧ください。 
お買い上げ時、視聴制限は「しない」に設定されていまず。 


5 A 

図 


で音量を調節ずる 


音量の大きさが数字と■■■■■■■■■| 


I で画面に表示されます。 


番号で直接選ぶ（番号入力選局) 


選局したいチャンネル番号があら力、じめ分かっている場合 
は、3あのチヤンネル番号を入力して選局できまず。 



チヤンネル番号入力画面が表示されまず。 



②ご覧になりたいチヤンネル番号を入力 
ずる〜1121) 

例：チヤンネル番号 02] を選局ずる場合 



画デジ図国0211 


♦巳 S や CS デジタル放送をご覧になっているときは、チャ 
ンネル番号入力の前に、 BS 、 CS が表示されまず。 

♦地上デジタル放送の場合、3村了のチャンネル番号が県外 
の放送局と重複ずる場合がありまず。この場合は、4村了 
目の番号（枝番）を入力してください。 


へ 

大さ < なる 

11111111111111111111111111 

音量 


(最大） 


^小さくなる 


\ 

J 



撮か) 


< 設描 SB 

IBS +1 ボタンについて 

♦画は、 BS 放送のあ張プI」セットを選択するとさに 
使用するボタンです。画のチャンネルボタンま号に 
プI」セットされたチャンネルを選局でさます。@ 
•国または画ボタンに BS 放送チヤンネルをプI」セツ 
卜することがでさます。 
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メモ： ） 

スタンバイ/受像ランプについて 

•スタンバイ/受像ランプが赤色に点なしているときは、電源は「スタンバイ」状態になっています。 IJ モコンで電源を「入」 
にすることができます。 

♦スタンバイ/受像ランプが消‘なしているときは、電源は「切」になっています。 IJ モコンでは電源は入りません。本体の電源 
ボタンを巧してください。 

♦スタンバイ/受像ランプが检色に点口しているときは、"ワーセーブ状態になっています。回0 

① バワーセーブ状態のとき、手順川で I 」モコンの電源ボタンを巧すと、スタンバイ/受像ランプが赤色に点なし、電源が 
切れます。もう一度 IJ モコンの電源ボタンを巧すと電源は入ります。 

② "ワーセーブ状態のとき、手順因でチヤンネルを選んだり、入力切換ボタンを押すことにより電源を入れることをでき 
ます。 

♦電源を「入」にしたあと、画面が出るまではスタンバイ/受像ランプ（緑色）が点滅します。 

チヤンネルアップ/ダウン選局について 

♦チヤンネルアップ/ダウンボタンにより、1チヤンネルずつ順/逆送りで選局したり、選局可能な前後のチヤンネル情報を表 
示しなびら順/逆送りで選局することができます。应回 

♦チヤン ネルスキップ設定 （0 回，@)により順逆まりする チヤン ネルが異なります。なお、 チヤン ネルの設定については 
(函，四）をご覧くだ立い。 

♦チヤンネルアップ/ダウンできるチヤンネルは、 BS 、 CS 、 i 也上デジタルの各サービスモード巧だけとなります。 

地上デジタル放送について 

i 也上デジタル放送をご覧になるときは、 i 也上デジタルチヤンネル設定 （ CH 合せけ也域名））百目を行うことが必要です。 

を組タイトル表示について 

還局時の「番組タイトル表示」を表示しないようにできます。应0 

を号入力選局について 

チヤンネル番号を正しく入力しなかったときや約已秒は巧に;欠の番号を押ごなかったときは、選局動かをしません。 

お買い上げ時のプリセット設定について 

お買上げ時のプ I 」セット設定は、下表の通りです。プ IJ セットされているチヤンネルは変更ができます。因！ 

BS 巧ちの恒を)チヤンネルボタン番号にプ IJ セツトごれているチヤンネルの一部は、2011年が (U 降にサービス開始予定です。 


ボタン番号 

BS 

BS+ 

CS 

① 

lOlch 

NHKl ( NHKBSl ) 

BS 192 

WOWOW 2 

055 ch 

ショップチャンネル 

0 

102 ch 

NHK 2( NHKBS 2) 

BS 193 

WOWOW 3 

lOOch 

e 2 プ□モ 

感 

103 ch 

NHKh ( NHKA イビジョン） 

BS 201 

スター.チヤンネルプラス 

llOch 

ワンテンポータル 


141 ch 

BS 日テレ 

BS 202 

スタ—.チヤンネルクラシック 

- 


© 

151 ch 

BS 朝日 

BS 231 

放送大学 

160 ch 

C - TBS ウエルカム 

⑥ 

161 ch 

BS-TBS 

BS 234 

グ U — ンチヤンネル 

185 ch 

プライム 365 .TV 

◎ 

IVlch 

BS 」( BS ジャパン） 

BS 236 

アニマックス 

— 


③ 

181 ch 

BS フジ 

BS 238 

BS-FOX 

361 ch 

ジャスト•アイ 


191 ch 

WOWOW 

BS 241 

SPET 

— 



200 ch 

スタ—.チヤンネル A イビジョン 

BS 243 

」スポーツ] 

— 


⑩ 

211 ch 

BS 11 デジタル 

BS 244 

」スポーツ2 

— 


© 

222 ch 

TwellV ( トウエルビ） 

— 


— 



X チヤンネル変更などにより選局できない場合もあります。 （2011 年1月現を） 


■ な JifStA 

♦電源を入れたとさは、画面が出画するまで15秒程度 
の時間がかかることがあります。 

♦電源を入れて画面が出画するとさ、デジタル放送の 
場合でち チャ ンネル番号表示はされますが、□ゴ マー 
クは表示されないことがあります。 

♦選んだ番組によって、 U 降の操作が異なります。 

_■ 視聴制限のが象になる番組を選んだとさ区日_ 
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動作中に停電になったときのご注意 
テレビが動作中に停電になった場合、停電の回復とと 
もに電源が入ります。外出するとさは、本体の電源プ 
ラグをコンセントから抜いておいてください。 


はじめに 


テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 

を楽しむ 


お好みや使巧状態 

に厶口せて設{化する 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


その他 


















レビ放送を見る（つづき) 


データ放送を見る 醒裏番組をチェックする 


デジタル放送では、放送局より送られて<る画面情報に現在視聴している番組の裏番組情報（デジタル放送）や 
従い操作ずることで、いろいろな情報をご覧になること録画済みの番組をチヤンネルを切り換えずに確認ずるこ 
ができるデータ放送がありまず。 とができまず。 

データ放送画面で操作でさる内容は放送局じより変わり 
まず。ここでは、テレビ番組に関連したデータ放送が行 
われた場合を例に説明していまず。 


1動データボタンを押ず 

I データ放送画面が表示されまず。 

画面表示な外の y ニュー画面などを表示している場 
合、 y ニュー画面などを終了させてから roi 連動デー 
タボタンを巧してください。 


2 @で項目を選び、@を押ず 

項目の選択方法や選択状態を示ず方法、 

操作ずるボタンなどは番組によって異 
なりまず。画面の指示に従って操作し 
てくださし、。 

S 巧かえを巧互せ I 



巧巧のス巧 I 
み巧ニュース i 



-i ^を巧し、©で「裏番組」を選び、 （§) を巧ず 

裏番組チエツク画面が表示されます。 



裏番組/録画番組 


こ利 巧 ! こなるじは！ 

〇データ放送を終了したい場合は、画面の 
づ指示に従って操作ずる 

指示がない場合は、 ® 連動データボタン、戻るボタ 
ンで終了でさる場合もありまず。 


2 @で放送 （ 地上デジタル / BS デジタル/ 
CS デジタル/録画番組）を選択し、 

©で 〔 H / 録画番組を選択ずる 

番組情報を確認するこ とがでさ ます。 


裏番組を選局または録画番組を再生するには 


@を押ず 


3 ^を巧ず 

終了しまず。 


お知らせ 


•データ放送画面は、チャンネルや画面内容によって 
は、表示されるまでにかなり時間がかかる場合に 
分位）がありまずが、故障ではありません。 

•操作のしかたは番組の内容によって異なりまず。画 
面の指示に従って次のボタンを使用しまず。 

力ーソルボタン/戻るボタン/数字ボタン（回〜日園） 
/カラーボタン（青、ホ、緑、黄）/決定ボタン/ 
遇]連動データボタン 


お知らせ 


•データ放送視聴中は利用できません。 

•録画中、録画番組再生中、 AV ネットワーク再生中、 
AV ネットワーク配信中、アクトビラ映像コンテン 
ツのダウン□ー ド中、ダビング中またはアクトビラ 
視聴時には子画面には映像は表示されません。 

•本機の電源を入れた直後は、子画面に映像が表示さ 
れないことがありまず。しばらくしてから操作して 
くだごい。 
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♦番組情報は、本機内部に事前に受信した内容が表示されます。 
お買い上げ時や電源を入れたときなどは、しばらく何も表 
示されないことがあります。 

♦番組情報は送られて いない 場合もありまず。番組情報が表 
示されていないときは、放送中の時間でも選局できません。 

♦番組間が青色で表示されている部分には、番組名を表示で 
きない放送時間の短い番組がを在します。 

♦テレビ放送の場合 、 NHK ( BS 1 *652 -八イビジョン）‘ 
WOWOWO 91‘1 92*193) は、それぞれ別のチヤンネ 
ルとしてチヤンネル番号表示されまずが、 BS 曰テレなど 
は]番小さいチヤンネル番号だけが表示されまず。 

♦現在時刻より数時間前までの番組を表示することができます。 

♦ CH スキップ設定で「スキップ」を「ずる」にしたチヤン 
ネルは表示されません。班閣 

♦番組によっては、前の番組の終了時間と次の番組の開始時 
間が]分間重なって表示される場合がありまず。これは、 
砂単位を繰り上げまたは繰り下げ処理をして表示している 
もので、故障ではありません。 


11画予約麵マ-ク画〇 


卿麵マ-ク@7 


複数チヤンネルで放 
送されている場を、 
縦の青色の帯が表示 
されまず。 


おすすゆ番組 

マーク★巨田 


G ガイドパネル広告視聴中の番組 
パネル広告の詳細を表示しまず。 


予約時間帯 
赤色：録画予 
水色：視聴予 
ピンク色：自 

時 


放送時間の長 
番組名の短い 
番組名のあと 
明び表示され 



デジタル放送を見ているときに画曼を押ずと、受信し 
ている放送の番組表画面が表示されまず。 


2 (〇)で番組を選ぶ 


♦放送中の番組を選び、 (0 を押すと番組説明び表示立れます。 
また、テの番組を選局ずるときは「選局ずる」を選び@ 
を巧しまず。 

♦これから放送ごれる番組を選び、（@)を巧ずと、予約画面 
になりまず。予約の方法についてはの因をご覧ください。 
♦左ち端から©で]チヤンネルごとに表示チヤンネルが切 
り換わりまず。 

♦上下端から©で]時間ごとに、表示時間が切り換わります。 


;でぺージを切り換えることができまず。 


rx モ J 


♦放送局の都合により、番組が変: 
このようなときは、実隙の放送■: 
し、ことがありまず。 

♦放送局によつて複数のチヤンネ . 
選んでいるチヤンネルの番組: 
ネルが縦の青色の帯で表示され:_ 
の番組表を選び表示ずることが- 


その他の切換 


HIDE IaMIO: 


チヤンネル表 


現在時刻 


日への切り換えができまず。 


で前日/翌 


18(ち）19(乂）20(水）21(木）22(を）23は）2 


番組表（テレビ） I 应 S 


電子番組表 （ G ガイ 


テレビを 

楽しむ 


番組を 録画番組•写音〔接続した インタ[ネット AV ネットワ—クお好みや使巧状態 
録画•予約するなどを楽しむ 機器を楽しむサ—ビスを楽しむを楽しむ に合せて設定する 


個別に設定困つた 
したいとさとさは 








































電子番組表 ( G ガイド）でお好みの番組を選ぶ(つづき) 

お好みに合わせて設定する 

お好みに合わせて、電子番組表の並べかたや表示内容を変更ずることができまず。 


-1 [1 組表 1 を押ず 

ま組表が表示ごれます。 



2 を押し、 （§) で設定したい項目を選び、り）/ ( g ) を押ず 

ので設定内容を選び@を巧します。 


設定項目 

設定内容 

標準/チャンネル別表示 

「標準」：新聞のテレビ欄のように表示します。 

「チャンネル別」：一つのチャンネルを曜日ごとに表示しまず。 

マルチ表示 

マルチ表示したい放送（「地デジ」、 「 BS / CS ]) を選び ( g ) を}甲すと、チェックマークが表 
示され、「マルチ表示する」に設定されまず。設定を解除したいときは、再度巧送を選び@を巧 
します。 

「マルチ表示ずる」：1つのチャンネルに複数サービスがある場合、複数のサービスを表示しまず。 
「マルチ表示しない」：1つのチャンネルに複数のサービスがある場合、任意の1チャンネル分を 
表示します。表示されないチャンネルは離の青色の帯で表示されまず。 

テレビ/データ/ラジオ 

テレビ、データ巧送、ラジオのサービスに切り換えることができまず。 

サービスが行われていない場合は、選択できません。 

ジャンル色分け 

番組のジャンル別（映画、ドラマ、アニメ、スポーツ、音楽）に色分けすることがでさます。色 
分けしたいジャンルを選び@を}甲すと、チェックマーク区]が表示されます。設定を照除したい 
とさは、ジャンルを選び(@)を}甲します。 

画面デザイン 

画面の配色を「マイルドグレー」または「クールブラック」に設定ずることができまず。 
お買い上げ時は「マイルドグレー」に設定されていまず。 

♦番組表の画面デザインを変更ずると、予約一覧、予約設定の画面にも反映されまず。 （1 白 

ガイドエリア表示 

「操作ガイド」：操作ガイド表示エリアに、操作ガイドを表示しまず。（お買い上げ時の設定） 

「番組情報」：操作ガイド表示エリアに、力ーソルで選択された番組の番組情報を表示しまず。 


:表示数/文字サイズを切り換えます。 

「8列/文字サイズル」： 8 ch X 6時間または8曰 X 6時間の範囲を表示します。 
「6列/文字サイズ大」： 6 ch X 4時間または6曰 X 4時間の範囲を表示しまず。 


3設定が終了したらを押ず 
4 ^を押して、 X ニューを消ず 

終了します。 


■ 巧 jigiA 

G ガイドパネル広告について 

G ガイドバネルに告は、表示されないことがあります。 （ G ガイドデータ未取得時および電源オン直後） 
この場合は、あらかじめ本機で準備している画像を表示します。 
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番組説明を見る 


本機はデジタル各放送局の番組データを利巧し、現在ご覧になっている番組の画面上に、番組タイトルや放送時間な 
どの情報を表示ずることができまず。見る一覧画面で録画した番組の番組情報ち表示ずることができまず。 


^を巧し、⑥で「番組説明」を選び、 (§) を巧ず 


番組説明画面が表示されまず。 


映像モード（シ?夕-アの 

豁お _ 

予巧一 n 
き幕設定（切） 

オフタイマー(切） 

ダビング中止 _ 

ダウン□-ドが態 
_明るさ t ンサ ー_( 入）_ 


3/18【を） AM10；15-AM11 ；35 
CS200 巧を局ち 


A ▽マークが表示されているときは、]画面に表示しされ 
ない番組説明がありまず。©で表示を切り換えることがで 
さまず。 


2 ^を押ず 


終了しまず。 


はじめに 


テレビを外部機器を 
設置する接続ずる 


録画番組•写真接続した 


インタ—ネット 


AV ネツトワ—クお好みや使巧状態個別に設定困つた 


録画•予約するなどを楽しむ 機器を楽しむサ t ビスを楽しむを楽しむ 


に合せて設定するしたいときとさは 







番組検索（さがず）でお好みの番組を選ぶ 


おずずが番組、注目番組、詳しく立がず（ジャンル、出演者、キーワード、お好み）で、見たい番組や録画したい番 
組を素早くさがずことができまず。 

■ おずずめ番組画面について 

前ぺージ表示 

表示がある場合、チャンネル 
アツ プ A で前ページへの切替 
がでさます。 

おすすめ番組タブ表示 


ジャンル分類タブ表示 



巧ぺージ表示 

表示がある場合、チヤンネル 
ダウン V で次ページへの切替 
がでさまず。 


選択している曰にち 
おすずめ番組 

録画予約/視聴予約マーク 

团（ホ）：録画予約 
团（青）：視聴予約 
♦ (ホ）：録画中マーク 

おずすめ番組案内 

]1一ひとことガイド表示 

操作に関する説明が表示され 
まず。 


操作ガイド 

操作ボタンが表示されまず。 


注目番組画面について 

前ぺージ表示 


I —選択している曰にち 

カテゴ1」一が「ずべて」の時は、日付が表示されまず。 
8曰目が降の番組の場合は、「来週」、「もっと先」 

の表示になります。 


ま目番組タブ表示 
カテゴリータブ 



ま目番組 

G ガイド データにより、 IJ ス 
卜表示で表示される場合があ 
ります。 

録画予約/視聴予約マーク 

团（ホ）：録画予約 
团（青）：視聴予約 
♦ (ホ）：録画中マーク 

ま目番組詳細内容 
視聴中の番組 


次ぺージ表示 


で広告の詳細を表示しまず。 


■ 詳し<さがす画面について 


検索タブ表示- 

ジゎンル、出演者、キーワー 
ド、お好みから番組をさがず 
ことができまず。 

自動録画設定表示- 

出演者、キーワード、お好み 
からさがした番組の自動録画 
設定状態を表示します。®0 
因は自動録画予約がオン、 
□はオフを示しまず。 

詳しくさがずタブ表示- 


番組をさがず 


眶 U な/1月 


Wooo 

おずずめ 


1 




•出紹 1 

1 ドラマ 1 


洋画 


Jr 

•キーつード 1 

[バラエテ "f ] 


巧画 

リモコンの[も]キー 

扣*己 m 

注目番組 

回国巧ドラ7 1 

卜心 1 


マツ 

をし< は[巧定]キーで 



曰因なかドラマ 1 

1スポ-ッ 1 


その化 

<だでい 



田鮮£巧み銘 1 

i ちな 






[@ み/安; 《 ] 

1 



J _ 



_曰扛己ホ！ン — Q 


I: 皿困困 Bg3@|ffiP7E 



自動録画モード 

自動録画時の録画モードを表 
示します。巧0 

検索範囲表示 

番組の検索範囲を表示します。 

m 


しメモ： ） 

現在時刻の表示は放送局から送られてきまず。 
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@ でさがしたい番組のジャンルを選び、 

(5) / @を押ず 

@でま組を選び、@を押す 

予約設定/おすすめ番組詳細画面が表示されます。 


番組放ち曰時- 
チヤンネル- 
番組タイトル- 


常陸亭笑太郎一 

★★な-!国 

_[再]連続ドラマ雨 
上がりの商店街2… 


-ジャンル表示 

-おすすが内容表示 
(新番組、スペシャル、 
「よくみる時間帯」や 
「よくみる番組」など） 


☆☆☆ :おずすめ度合い表示 

(★〜★★★) 


ス ©でごがしたいカテゴリジャンルを選び、 

(5) /故を)を巧ず 

4 @ でま組を選び、@を押す 

予約設定/ま目番組詳細画面が表示されます。 


♦ G ガイド情報が未取得の場合は、'ま目番組一覧に番組 
は表示されません。围 a 

•使用状況によっては表示しないこともあります。西 a 
• G ガイド情報は変更になることがありまず。 

•日付情報が無い場合は予約できません。 


rwooo おずずめ」は、予約登録や録画した番組情報をもとに、 
ご利用されている方のお好みを日立独自の技術で辭析し、将 
来の番組の中からおずずめの番組を表示ずる機能でず。 


放送局がおずずめずる番組一覧から、ご覧になりたい番組 
を録画予約したり、番組を素早くさがずことがでさまず。 


I お買い上げ時またはおすすめ履歴の初期化固 a を巧つ 
!たとさは、最初に初期設定画面が表示されます。設 
■定方法については、「おすすめ番組の初期設定につい 
!て J 团 a をご覧くださし、。 


1 をが奇 を巧ず 

番組をごがす画面が表示ごれます。 

2 ©で 「 Wood おずずめ j を選び、 

(5) / ^を押す 

おすすめ番組画面が表示されます。 


わ ■[:! か [19*1(20*1(21 *リ22*1わ台 1(24 励 [25 <il 


iS 1 ~IlHB ドラマ ~IlHB ドラマ ^ 

■ ，心 ; "*81 / - 1 ! ■’# 玉 , ち a H 占 " P … fmMstM FJitlBim mmmietM 

rSbeKI I 映画 I • c^a *** 因 国 

踊を镜ドラマ雨[再]連続ドラマ雨[再]連続ドラマ巧 
A A L ドラマ I 上びりの商店街2… [_ 上がりの商店街2… II 上びりの商店街2… 

けでテイ II 關朽711關朽，~ 

] 1 iJiilKHH ljUUBU!] ElUWliJ mmrKkn 

… 'I —' I 一み因防苗拓みみ回 口巧吊•みみ国 

詳しく -1[再]连裔ドラマ雨[巧]連病ドラマ雨巧]連続ドラマ巧 I 

さがす t スポ - ’ソ J 上びりの商店街 2... 上がりの商店街 2... 上びりの商店を 2... I 


巨力巧 i を押す 


番組をさがず画面が表示されまず。 


⑤で 「ミ主目番組 J を選び、 
@ /缺尚を押ず 

おずずめ番組画面が表示されまず。 



vS] 

国 


[再]連続ドラマ 
雨上がりの商 
巧2 社 lor 
A ジマ U ノト… 


[再]連続ドラマ 
雨上がりの商 

巧 2 #ior 

A ジマリノト… 


3 


4 


お知らせ 


• CS 放送は、おずずめ番組としておずずめごれません。 
•予約設定画面で、「この番組に興味がない」を選ぶと、 
関連する番組をおずずめしないように学習しまず。 
•おずすめ番組の更新は、 ] 曰]回斤ないまず。更新ずる 
時間は、録画予約などの状態によって変更されまず。 




テレビを 

楽しむ 


インタ[ネット AV ネットワ—クお好みや使巧状態個別に設定困つた 
サ[ビスを楽しむを楽しむ に合せて設定ずるしたいとさと舌は 




番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 























































番組検索(さがず)でお好みの番組を選ぶ 


ジャンル、出演者、キーワード、お好みで番組をさがす 


4つのグループ（ジャンル、出演者、キーワード、お好み）からを組を検索することができまず。 
お好み設定で、ジャンルやキーワードなどを設定したいときは、晒!をご覧ください。 



■j をが i を巧す 

番組をごがす画面が表示されます。 

2 @で「詳しくさがす J を選び、 

@ / (まを)を巧ず 

詳しく立がす番組画面が表示されます。 




ジャンルで番組を探す 

た（〇)で「ジャンル J を選び、 

(〇) / を押ず 

「 y インジャンル」が表示されまず。 


②©で「乂インジヤンル J を選び、 
@ / (まを)を押ず 

「サブジャンル」が表示されます。 


国 

Wooo ( — 
I おすすめ) 



リモコンの[も】キー 
をし<は[決定]キーで 
货ホでれた香巧を 
受示しまず 


——- ド: TS) な 泣を Bffi: に^のの因 ragsama? 日面 



③©で「サブジャンル J を選び、 
@ / (ま治を押ず 




リモコンの[も]キー 
をし <は[決定]キーで 
里にを件を巧り达んで 
<だでい 


おお巧囲； EM 巧!田 Bia ^ a 画87日お 



4/1 8( B ) PM 9; 00巧デジ061 _ XXXXXXXXXXXXXXX 


I • で揉したいサブジャンルをsy,^»を押して<だ^い 

■ » ■ ホ 


@ (〇)で番組を選び、 （ g ) を押ず 

予約設定画面が表示されまず。 


»検索ずるジャンルによっては、すべて表示されるま 
でに時間がかかることがありまず。 






































@ / ^ を押す 

② @ で「あ行〜わ行 J - 「出演者 J を選び、 

d ] を押ず 

出演者が追加ごれます。 

• 「あ行〜わ行」は、 I 」モコンの数字キーでも直接選 
おできます。同じボタンを続けて巧すと、同じ行巧 
を順番に表示しまず。 

♦ G ガイド情報が未取得の場合は、登録できません。 
♦おずずめ番組設定の「よく録画ずる出演者」からも 
「出演者」を登録できまず。西日 
♦登録している「出演者」を選んで [ ホ]を巧ずと、 
「出演者」を削除できまず。 

♦ 出演者は最大7名まで登録できまず。 



⑤©で「番組 J を選び、（まを)を押す 

予約設定画面が表示ごれます。 


83 



2) (〇)で「新ま組 J などのキーワードを選び 

(〇) / @を押す 

キーワードで検索された番組が表示ごれます。 

番組をさがず 。放8,で 


.旧お 


新規出演者を登録するには 


I 巨西巧巧里 


I 巨#さ京巧 


I □巧船モ 


I 巨長ままなみ 


I □卽篇理車 


G ガイドの出演者情報から該当ずる番組の検索を行う 
ことができまず。 

①で「出演をを選び、（〇う /( 決定)を押ず 

出演者検索画面が表示されまず。 


番組記号 （ 新番組や字幕放送など）やユーザーが任意 
じ登録したキーワードから番組検索を行うことができ 
まず。 

登録したキーワードで検索した番組を自動的に録画ず 
ることちでさまず。 


★ I •ジサン" 

» rr»l ML. 


リモコンの[も]キー 
色し < は[みま]キーで 
おちされを gSi を 
を巧しまず 


①@で「キーワード J を選び、 

@ / (まを)を押す 

キーヮード検索画面が表示ごれます。 


画函困百巧西因旧巧 


② © で登録した出演者名を選び、（^ / を}甲ず 

出演者で検索された番組が表示されまず。 


nn 居 

Wooo 厂 

おすすめ J 



リモコンの[も]キー 
をし <は[みま]キーで 
巧巧な打を在巧を 
ま示しまず 


番組をさがす 
I ~~^ I 


4/18( 目） PM 9; 00ホデジ061 XXXXXXXXXXXXXXX ... 


キーワードで番組を探す 


出演者で番組を探す 


AV ネットワ—クお好みや使巧状態個別に設定困つた 
を楽しむ に合せて設定ずるしたいとさと舌は 




予約するなどを楽しむ 


テレビを外部機器を 
設置する接続する 










































































番組検索(さがず)でお好みの番組を選ぶ （ つづき） 

新規マイキーワードを登録するには 

①（〇) で「新規マイキーワード登録 J を選び、 

(〇) / ( g ) を押す 


感キーワードを入力する 

文字の入力については、「文字入力ずる」をご覽 
くだごい。 

♦登録している「キーワード」を選んで[ホ]を巧ずと、 
「キーワード」を削除でさまず。 

♦キーワードの文字数は、最大]日文字まで登録でき 
ます。 

♦キーワードは、最大7個まで登録できまず。 


お好みで番組を探す 


を組のジャンルやユーザーが設定したキーワード、出 
演者を複数組み合わせてを組検索を斤うことができま 
ず。 

登録したお好み条件で検索したを組を自動的に録画ず 
ることちでさまず。 

♦お買い上げ時は、な下の「お好み検索」が設定され 
ています。 

•圆国内ドラマ 
•圆海外ドラマ 

♦お好み検索を設定/変更したいときは、晒をご覧 
<ださし、。 
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を組により、映像や音声などの信号を切り換えて楽しむことができまず。 

切り換え可能な信号の内容はを組によつて異なりまず。切り換えた信号が有料な場合もありまず。 
字幕表示の設定もできまず。字幕表示の設定はメニューからをできます。白田 


^を巧し、©で「番組説明」を選び、 
@を巧ず 


番組説明画面が表示されまず。 


J オフタイマー(切） 


_ダウン□-ド状態_ 


_明るさセンサー_ (入） 


2「信号切換」で、@を巧ず 

信号切換画面が表示されます。 




[ 陸!}実行 


つ©で設定ずる項目を選び、@/(^を 
巧し、（〇)で設定ずる 


4/21(木） AM 10；15~ AN 11；35 
CS 200巧ま局ち 


2011 年 4 月 21 日け) AMI0:2 

■ 


W 

雨 

巧 


①ち贼 
$ステレオま 


受芭レベル63 ( S 大 80) 

正常にき度するための目安は501•ん h でず 


n 巧3巧□ま责巳房る 


き巧を巧 2011#4月21日味) AM 1 0:25 

j * … 

が1 ( 材咖0:1卜園：巧 ■ 

CS 200 航谓ち 

网の主 R お 

1音声]のステレオ音再 
[ W 1 なし 

=® ステレオ（突語）1 



1巧お n 職7 


映像 

複数の映懷がある場含は切り換えがでさます。 

マルチビュー放送の場合、映像の切り換えに連動して音 
声ち自動で切り換わります。 

曰ド 

複数の音声がある場含は切り換えがでさます。 

字幕 

複数の字幕がある場をは切り換えがでさます。 

「なし」を選択すると字幕は表示されません。 


4設定が終了したら© /(§) を巧ず 
R ^を巧ず 

終了しまず。 


♦映像や音声の名称が放送局側から送られている場合は、送 
られてきた名称を表示しまず。 

♦字幕のある番組で一度字幕ありに設定ずると、字幕のある 
番組では常に字幕を表示しまず。 

♦お買い上げ時は、字幕は「なし」に設定されています。 

♦複数の音声があるデジタル放送の番組を TS モードで 
HDD やカセット HDD に録画し再生した場合、通常再生 
のときは複数の音声を切り換えることができまずが、 1.3 
倍再生および 0. 8倍再生では複数の音声を切り換えるこ 
とができません。通常再生に戻してから音声を切り換えて 
ください。 



(メモ） 

1 

5面で、受信レベルを確認ずることができまず。 

争種設定」一「初期設定」一「受信設定」一「受 
ごジタル)」または「受信設定 （ BS ‘ CS )」- にり 
らも確認できます。目0，坦1 J 

♦ 「信号切換」国 
♦ メニューの「毛 
信設定(地上う 
合せ」画面か1 
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複数の映像、音声からお好みのちのを選ぶ 


じめに 


テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サービスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 

に厶口せて設{化する 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


その他 










映像に合わせてワイド画面を切り換える 


本機は横長のワイド画面を採巧していますので、現行テレビ放送の映像も、映画など横長サイズの映像も、ワイド機 
能を使って画面一杯に拡大してお楽しみいただけまず。 

さらに映像を上下に移動させて見やずい位置にずることもできまず。 


ワイドモードの選びかた 


I 应^を}甲ず 

X ニュー「各種設定」-「画面設定」画面の「ワイド切換」 
でも設定できまず。 


Q 設定が終了したら^を巧して、メニューを 
消す 

©またはを巧ずと、前の設定画面に戻すことがで 
さまず。 


2 ◎でつィ ドモードを選び、 

©/( g ) を巧ず 

©または I りィ糊^を巧ずたびにワイド 
亡ードは、次のように切り換わりまず。 


ワイド切換 





=映画 1 



呈映画 1 字幕 



=映画 2 字幕 



=フル 



E ノーマル 



じ 1 鼓ぞ 



•"イビジョン L 又外のデジタル放(送 （4 :3番組）’ビデオ入力時 
スムーブ— ► 映画]一 ► 映画'!字幕つ 
^ ノーマル如^フル映画2字幕^ 


• A イビジョンな外のデジタル巧送 （1 6:弓番組） 

つ J レ牛スーム牛スムース夺1 

• A イビジョンのデジタル放送.ビデオ人力時 

广*スタンダードーフル HD ー ブームースムーブつ 

• HDMI PC 信号入力時 

r > フル ► リアル ► y - マル牛！ 


※八イビジヨン （ HD ) :1080し1080 P 、720 p 
A イビジョンな外 （ SD ) :斗80し48日 P 


♦地上デジタル 、 BS • CS デジタル放送またはコンポーネ 
ント / HDMI 入力の ] 6 : 9映像で画面の左ちに帯がつい 
た4:3映像をご覧になるときに、映像を拡大ずること 
ができまず。デジタル放送モードまたは入カモード毎に 
選択することができまず。 

•フル （5 f ぶ g - ド） ： オリジナルの画面の左ちに帯が付いた映像 
‘ズーム ：水平ち向に画面一杯まで拡大した映像 

‘スムーズ ； 4 : 3映像を画面中央の真円度を保ち、 

水平ち向に画面一杯に拡大した映像。 

♦ワイドモードは、デジタル放送 （ HDD / カセット HDD 再 
生含む）や入カモードごとに設定することができます。 

♦お買い上げ時は、デジタル放送 （ HDD / カセット HDD 
再生含む SD )、 ビデオ入力時は「スムーズ」が設定ごれ 
ていまず。 

♦設定したワイドモードは電源を切っても記憶されています。 

♦ラジオ放送などの映像のない番組や受信途中で映像情報 
を取得できない場合は、正しく切り換えできないことが 
ありまず。 

♦ HDMI PC 信号入力時は、入力信号により選択できるワ 
イドモードが異なる場合がありまず。 


♦このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えてい 
まず。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なる亡ードを選 
びまずと、才 IJ ジナルの映像とは見えかたに差が出まず。 
この点にご留意のうえ、画面モードをお選びください。 

♦このテレビを営利目的、または公衆に視聴ごせることを目 
的として、喫茶店、ホテル等において、ワイド機能を使っ 
た拡大状態で使巧されまずと、著作権法上で保護されてい 
る著作者の権利を侵害ずる恐れがありまずので、ご'ま意願 
いまず。 

♦ワイド映像でない従巧（通常）の4 : 3の映像をスムーズ 
亡ードを利巧して、ワイドテレビの画面いっぱいに表示し 
てご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形し 
て見えまず。制作者の意図を尊重した才 I 」ジナルな映像は、 
ノーマルモードでご覧になれまず。 

♦ 「フル HD 」 モードは、八イビジョン番組を才 I 」ジナルな 
映像で楽しむための亡ードでず。本来の映像を画面内に表 
示することができまずが、番組により映像の周辺にドット 
状のノイズなどが見えることがありまず。このようなとき 
は「スタンダード」に設定してご覧ください。 
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ワイドモードにつし、て 


巧を？巧 


が贷巧 


映画1字幕 

字幕付のビスタサイズの映像に最適でず。 


映画2字幕 

字幕付のシネスコサイズの映像に最適で 
ず。（お買い上げ時の画面位置は +] 日に 
設定されていまず。） 


16:9放送 


巧を麵 

み 

巧を？巧 


A — 

デジタル放送または コンポーネント/ 
HDMI 人力1080し1080 P 、 72 Op の 
16:9映像で左ちに帯のある映像を拡大 
ずることがでさまず。 

4:3の映像を水平方向に画面一杯に拡大 
しまず。 


巧です巧 


ノーマル （HDMI PC 信号入力時） 

入力信号と同じアスぺクト比になるよう 
に圧縮-あ大処理して表示します。 


り樹巧 


フル （HDMI PC 信号入力時） 

入力信号の巧像度、アスペクト比によら 
ず縦、横いっぱいになるように圧縮-}に 
大処理して表示します。 


1 6:9放送 

巧な© 


み 


诏〇窃 I 


リアル （HDMI PC 信号入力時） 

入力信号の]画素を、パネルの]画素に 
対応させて表示しまず。 


が窃^ 


スムーズ 

デジタル放送またはコンポーネント/ 
HDMI 人力1080し1080 P 、 72 Op の 
16:9映像で左ちに帯のある映像を拡大 
ずることがでさまず。 

4:3の映像を画面中央の真円度を保ち、 
水平方向を画面一杯にし、垂直方向に約 
10%拡大しまず。 


メモ） 


ワイド機能の上手な使いかた 


[ 通常の4 : 

3映像 ] 

奮 

今 

奮 


；上下に黒帯のある映像 ] 


今 

IaV / 夕 

ん 


「ノ ー7 ル」 


「スムーズ」にして楽しむ 


「ノ ー7 ル」 


「映 m 」 にして楽しむ 


上下(こ黒帯があり字幕のある映像 



[ スクイーズ映像（横圧縮映像） ] 

% 

今 



「ノーマル」 

L 字幕部 


「映画]字幕」または 
「映画2字幕」にして楽しむ 


「ノ ー7 ル」 


「フル」にして楽しむ 


コンポーネント入力時のワイド亡ードについて 

ビデオ]のコンポーネント入力端子に D 端子ケーブルで480し48日 P 信号を入力したときは、アスペクト比制御信号を検出 
して、自動的にワイドモードを切り換えまず。 （ y ニユーの「各種設定」-「画面設定」-「ワイド制御信号検出」の設定が「する」 
のとき巧 回） 

HDMI 入力時のワイド亡ードについて 

HDMI 1、 2、3、4の HDMI 入力端子に HDMI ケーブルで48日し48 Op 信号を入力したときは、アスペクト比制御信号を検 
出して、自動的にワイドモードを切り換えます。けニユーの「各種設定」-「画面設定」-「ワイド制御信号検出」の設定が「す 
る」のとき巧 g ) 


巧窃© 


贷巧 


が贷資 


ノ ー7ル 

通常の4:3の映像は中央に映りまず。 


人じ —乂 

4: 3の映像を画面中央の真円度を保ち、 7 K 平 
方向を画面一杯にし、垂直ち向に約10%拡大 
しまず。ドラマなどのスタジオ番組に最適です。 


映画1 

ビスタサイズの映画などを水平•垂直両方向に約 
30%拡大しまず。上下に黒帯の人った映像で放送 
されている映画などを迫力の画面で楽しめまず。 


巧をす巧 


フル 

横モ向を圧縮して記録された映像（スクイー 
ズ映像)を横ち向に画面一杯まで拡大します。 
A イビジョンが外のデジタル放送 （16:9 
番組）を楽しむときなどにも使用します。 
スタンダード 

八イビジョン番組を楽しむときなどに使巧 
しまず。 

フ J レ HD 

ハイビジョン番組をオリジナルな映像で楽 
しむときなどに使用します。画面サイズは 
スタンダードより表示領域が広くなります。 
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テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ[ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 

を楽しむ 


お好みや使巧状態 

に厶口せて設{化する 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


その加 


はじめに 


テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続する 












2 画面で番組を楽しむ 

同時に2つのを組をお楽しみになりたいときなどに便利な機能でず。 

再ち中でも2画面を楽しむことができまず。 f | 回 

インターネット（ァクトビラ）を楽しみながら放送中のを組を楽しむことができます。 

1画面]を巧ず 

♦ デジタル放送とデジタル放送、デジタル放送と外部入力などを2画面で表示でさまず。 

♦ 番組録画中、ダビング中、デジタルチヤンネルのデータ放送、 AV ネットワーク再生中、 AV ネットワーク配信中、 SDXfiJ - 
力ードの「写真•ビデオを見る」画面は、2画面で見ることはできません。 


2 画面切り換ス 

で左画面とち画面を切り換える 

!• 表示が選ばれた画面を 
不しぶ弓0 



3 


チヤンネル切り換え 


@でチヤンネルを切り換える 


II が表示している画面のチヤン 
ネルが切り換えられまず。 



♦左画面を選んでいる場合を同 
様に、チヤンネルを切リ換え 
ることがでさます。 

♦チヤンネルボタンでも、切り換えることができまず。 

• HDMI 1 〜4、ビデオ]〜3に切り換えるときは、扁品1で切り 
換えてください。 

♦デジタル放送に切り換えるときは、画、画、图で切り 
換えてください。 


4 番組説明を表示したリ設をを変更するには 

を押し、（〇)で設定したい項目を選び 
(決茵を押ず 

サブ設定項目 （ X ) がある場合は©で 
サブ設定項目を選び、 @/( g 参を押ず 

②設定が終了したら （§) @)を巧ず 

5 M を巧ずと表示 

の画面が1画面となつて 
2画面を終了しまず 

12画面)でち終了することがでさます。 



設定項目 

© 

内容 

番組説明 

- 

番組説明画面が表示されまず。四 

き幕設定 

- 

字幕設定画面が表示されまず。 

へ‘ソドホン 

ミ/ br:|=> 

巧化 

へッドホン 
モ- ド;^ 

1/2 

設定の詳細については、晒をご覧 
<ださい。 

A ッドホン 

〇〜 60 
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广メモ J 


2画面について 

♦ 2画面で表示できる組み合わせは、が下の〇印です。 



1 ち画面 1 

左画面 

地上デジタル 
放送 

BS.CS 
デジタル放送 

外部入力 
( ビデオ入力） 

地上デジタル放送 

〇 

〇 

〇 

BS ■ CS 
デジタル放送 

〇 

〇 

〇 

外部入力 
( ビデオ入力） 

〇 

〇 

X 

HDD 再生 

〇 

〇 

〇 

イン ター ネット 

〇 

〇 

〇 


♦地上デジタル 、 BS • CS デジタル放送の ] 6 : 9映像、ビデオ] 
のコンポーネント入力、 HDMI 1 〜4の場を、ワイド画面のまま 
表示されます。 



♦字幕設定を「入」にずると、2画面（左画面）でも字幕を 
表示ずることができまず。岛 I 
ち画面選択時は字幕の設定はできません。 

再生中の2画面時およびインターネットの2画面時は、字 
幕を表示することがでさません。 


画面で番組を楽しむ（つづき) 


♦外部ビデオ入力同±の2画面表示はできません。 

♦デジタル放送で同一 ch を 2 画面表示した場合は、ち画面が少し遅れて表示されまず。 

♦ 2 画面表示をずる前に視聴していた画面が左画面になります。ただし、2画面表示ができない組み合わせの場合は、別の画 
面に切り換わることがありまず。 

♦再生中の2画面表示については、晒の ■ ssaa をご覧ください。 

♦番組録画中、ダビング中または AV ネットワーク配信中は、 2 画面を表示ずることはできません。 

♦ CATV ホームターミナルを接続して CATV の番組をご覧になつている場合は、ホームターミナル 1 台で CATV だけの番組 
を2つ同時に2画面でお楽しみいただ< ことはできません。 

♦ AV ネットワークにて映像-音楽の再生、静止画表示-スライドシヨー表示中は、 2 画面表示できません。 

♦ァクトビラ映像コンテンツをダウン□-ド中に2画面表示を行うと、ダウン□-ドが一時中断ごれ「待機」状態になりまず。 
2画面表示を終了ずると自動的にダウン□ードを再開しまず。 


インタ—ネット AV ネットワ—クお好みや使巧状態個別に設定困つた 也 
サ[ビスを楽しむ楽しむ_に合せて設定ずるたいとさ II と舌は II ミグイ 

9 

8 


はじめに 


テレビを外部機器を 
設置する接続する 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 






音を一時的に消したいとき 


電話がかかってきたとき、来客のときなどじ便利でず。 

^白 S I を押ず 

音が消えて、画面に図のような表示が出ます。 
もう一度巧ずと、もとの音量に戻ります。 


广乂モ J 

♦巨 U を押しても光デジタル音声化力の音声はミ肖音;^れません。 
♦消‘音にしたままでも音量を巧すことにより、音量の設 
定ををえることができます。音を出すときは、もう一度 
( jiil を巧すか、音量を巧してくだごい。 

• 「シアターモード」時は、 AV アンプの音が';肖音されます。 

晒 


巧した瞬間 

番組タイトルやチヤンネル番号などを知りたいとき 


^ g を巧ず 

ご覧のチヤンネルの番号、番組タイトル録画モード等が 
画面に表示されます。表示は約6秒で自動的に消えます。 


区3マークについて 

このマークは、デジタル放送の未読 y - ルがあるときに表示さ 
れまず。表示を消すこともできまず。西日 


番組タイトル番組の放送時間ボタン番号 CH □ゴ — ,，な_ 

」_ I _ I 丄广 〔 H 番巧 

「番11夕仆ル AM 10;00~ AM 10;30 がレオ阳デ'づ互•五〇]马| 


|[ i 3 巧•力わ剛巧阶ぉ -3! 10引1 
11/1 •圆用00:00:00 II 

29分をまで1 
留面します 

\\ ii ^ • HDDTSX 4 BSLJ 6 S 30111 

II 1 1 が師〇〇:〇〇:〇〇 II 

1 了まで1 

1録画しまず 


録画先、録画亡ード、 
録画 CH 表示(録画時) 


凶ぉ知ろ巧り 
^ HDD TSX 4 
夕の□-ド中 


読メール 

H ■選お録画先. 
録画モード 


ステータス表示その他ステータス 


外部入力のときは 

♦外部入力のときは、入力端子に接続した機器に合わせて表 
示を書き換えることもできます 。 m 
♦ HDMI / DVI 入力のときは、脚象度も表示します。困 
デジタル放送時の音声モード表示について 
サラウンド.ステレオ番組のときは、「ステレオ」部の表示 

は「5.1か1」、 rs / lchj または「3/2か1」と表示されます。 

、 - 


画が表 W 例 


♦テレビ放送のとさ 


地上デジタル放送 

BS デジタル放送 

CS デジタル放送 

BS 

BS + 

モノラル 

放送時 


1 




1 地デジ |1 1 0121 

qI ゴ 

|1 1 012-1 1 

枝1番 




1 BSI 1 1^ BS 103 1 

IBS 13+1 岡 BS 201 I 

CS 图―麵 CS 100 





ステレオ 

放送時 


1 1 1_, 




ステレオ1 地デジ |1 1 ― 0121 

|1 1 ~ 012-1 1 

わレオ1 BSI 1 1固 BS 103 1 

ステレオ IBS |3+|國 BS 201 I 

わレオ 1 CS |3|- OCS 100| 






二重音声 
放送時 


1 




主 1化デジ |1 1 0121 

|1 1 012-1 1 

主 1 BS |1 1 回 BS 103 1 

主 IBS |3+|陸! BS 201 I 

主 1 CS |3|" aCS 100| 






• HDD / カセット HDD 録画/巧生のとき 

各動かモードが表示されます。 巨 白、 tt 白などをご覧ください。 

♦外部入力のとさ 

ビデ7 

X コこ 
子う 

1" 入力の ロ コンポ-ネント1ビデォ 11 

HDMI ； 

X 解像度 

けの心 H :1920 V :1080 1 HDMI 1 | 

ビデオ入力ま号 

ノポーネント表示は、ビデオ]入力に D 端 
r ーブルを接続したときのみ表示されまず。 

- 1 - 1 1 ' 

解像度 HDMI 入力番号 

:表示は、 P 教 1 を巧したときのみ表示されまず。 
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二重音声放送のとき 


ステレオ放送のとさ 


お知らせ 




字幕のある番組では字幕を表示ずることができまず。 

1^を巧し、©で「字幕設定」を選び、 


@を巧ず 


映像モード（巧夕-での 
ま組說巧 _ 

wmm _ 

モ巧一 g 

オフタイマー{切） 
ダビング中止 
ダウン□-ド状態 
巧るさセンサー(入） 


2 ©で切/入を設定ずる 


「入」：字幕のある番組では字幕を表示します。 ri~^ —I 

「切」：字幕は表示されません。 I の S 几を I 

お買い上げ時は、字幕は「切」に設定されています。— 


字幕設定 

[ra~n 


つ設定が終了したらを巧して、メニューを 
消す 


♦字幕のある番組で一度字幕ありに設定ずると、字幕のある 
番組では常に字幕を表示しまず。 

♦複数の字幕がある場合は、 y ニュー「番組説明」の信号切 
換で切り換えることがでさます。巨日 
♦字幕設定を「入」にずると、2画面（左画面）でも字幕を 
表示ずることができまず。 

再生中の2画面時は字幕を表示することができません。 



字幕放送を見るには 


♦デジタル放送では、複数音声の番組が放送される場合がありまず。複数音声放送の場合も、音声切換ボタンで音声内容を選ぶ 
ことができまず。 

♦複数の音声がある場合は、な下のように先頭に数字が表示されまず。 

•第一音声が主の場合 . ①主 

•第こ音声がステレオの場合… (2) ステレオ 
♦ X ニユー「番組説明」の信号切換でも切り換えることができまず。回目 

♦複数の音声があるデジタル放送の番組を TS モードで HDD やカセット HDD に録画し再生した場合、通常再生のときは複数 
の音声を切り換えることができまずが、 1.3 倍再生および0.8倍再生では複数の音声を切り換えることができません。通常 
再生に戻してから音声を切り換えてください。 

♦ステレオ番組やモノラル番組のときは、音声切換ボタンを巧しても、音声は切り換わりません。 

参 t ノラル番組のときは、音声切換ボタンを押しても表示されません。 


二重音声放送およびステレオ放送 （ HDD / カセット HDD 再ち含む）のときには、2ヶ国語（二重）音声、ステレ：^ 
音声など音声内容を選ぶことができまず。 


ステレオや2ヶ国語音声に切り換える 



インタ—ネット AV ネットワ—クお好みや使巧状態個別に設定困つた 也 
サ[ビスを楽しむを楽しむ に合せて設定ずるしたいとさと舌はミグイ 


外部機器を 
接続する 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 














インフォ x — シヨンを確認ずる 


「お知らせ • ボード」を見る 


カード情報を見る 


お知らせは、デジタル放送している局からお客立まへ送 
られるゾッセージでず。内容を必ず確認してください。 
ボードは、 CS 放送での「放送局からのお知らせ」でず。 
ご連絡じは、ソフトウェアを書き換えるた故のダウン 
□ー ド情報などがありまず。 


B - CAS 力ー ドの番号や動作の確認ができまず。 


巨因の操作で「各種設定」の「各種情報」画面を表示し、 
次の操作で設定を巧いまず。 


巨因の操作で「各種設定」の「各種情報」画面を表示し、 
次の操作で設定を斤いまず。 


©で「各種情報」を選び、 

©/ (§) を巧ず In 


さ種設定 


1巧保設定1 


盾靑設定1 

お知らせ•ボード 

1画面設定1 

1初拍設を1 
m 闘 

カード情報 


©で「各種情報」を選び、 

©/ (§) を巧ず ftir 


お知らせ•ポード 
力ード情報 


2 ◎で 「お知らせ•ボード」を選び、 

@ / を巧ず |る薦を I 

、 — ノ. さま型ホ I 巧な I 9 RSKS 


2 ©で「カード情報」を選び、 

@ / @を巧ず I 


画面設定 r 力ード欄 >1 

巧巧設定 


るち設ミ 

映像設定 

音舌設定[お知らせ.ボード 

画面設定 EBS^^^D 

巧が設定 


3 ©で見たいお知らせ•ボードを選び、 
を巧ず ,_ 


つ力ードテストを行う場合は、（@)を巧ず 


各種情報 
I 力-ド情報 


内容を確詔して 
いないお知らせ 
の場合、お知ら 
せ（未読）また 
はご連絡（未読） 
と表示されまず。 


么|お巧6せタイトルをま示^ 
I お巧6せタイトルを表示^ 
ポードタイトルを表示 
ポードタイトルを表示 
I ご里をタイトルを表示 
I ごちをタイトルを表示 


亡巧進巧 CSD 巧容表示居5戻る 



内容を確認ずる 

続さの内容を見るときは、©を押しまず。 


面実行岡お了 



化- CAS 力ードが正常な場合は、「正常に動作していまず」 
と表示されまず。 

>正常に動作していない場合は、 「 B - CAS 力ードの挿入」 
をご覧になり、力ードが正しく挿入されているかなどを 
ご確認ください 。 EH 


4 ^を巧して、メニューを消す 


P ^を押して、メニューを消す 


お守りください 


B - CAS カードが挿入されていないとお知らせは受信で 
さません。 


お知らせ 


放送局から送られてくるお知らせは 3] 通まで記録されます。 
31通を超えた場合、古いお知らせから自動的に削除されます。 


お知らせ 


グループ ID は表示されないことがありまず。 




















お手近にリモコンがないときは、テレビ本体での操作もできまず。 


液晶テレビ 


電源を入れる 

本体の電源ボタンを巧ずと電源が入り、スタンバイ/受像ランプが緑色に 
点灯しまず。 

♦電源を切るときは、本体の電源ボタンを巧しまず。スタンバイ/受像ラン 
プが消なし、電源が切れます。 

♦スタンバイ/受像ランプが消灯しているときは、 I 」モコンでは電源は入り 
ません。本体の電源ボタンを巧してください。 


' S 亞 

▼チ T ンスル A 

音 ■ ► 

入口切巧 

_ 

阳 

□ □ 

□ □ 

[ 

] 






13 4 2 

本体操作ボタンは、本体下側（底面）にあります。 


入力切換ボタンで「テレビ」を選ぶ 

入力切換ボタンを巧すごとに、図のように切り換わりまず。 
(お買い上げ時） 


プラズマテレビ 



「ビデ朽] | にデオ 2l j コンポ- ネ 川ビデオ 1| | [HDMI4I] IHDMI3I 

♦ ♦ ♦ ♦ 

♦地上デジタル放送を選}尺するには、地上デジタル放送開始後に地上デジタル 
チヤンネルの設定 （ CH 合せ（地域名））班を行うことが必要です。 
♦ビデオ！/コンポーネント入力端モは、 D 端子ケーブル接続時にはコンポー 
ネント入力 （ D 4 映像入力）が優先ごれます。 

♦ビデオ3入力端子 （S 2映像入力、映像入力）は、映像入カケーブル接続 
時には映像入力が優をごれます。 


チヤンネルを選ぶ 

ボタンを巧すごとに、チヤンネルを順逆送りで選局ずることができまず。 

地上デジタル、 BS 、 CS デジタル放送は選んだ番組によって、な降の操作が 
異なりまず。 

♦視聴制限の対象になる番組を選んだとき西日 


いモ J 

入カスキップ設定について 

ご使巧にならない入力端子がある場合、 
入力切換ボタンを押したとき飛び越し 
(スキップ）させることができまず。01 

チヤンネルァップ/ダウン選局について 

空きチヤンネルの飛び越し選局の設定を 
すると、空きチヤンネルを飛び越して放 
送されているチヤンネルを早く選局ずる 
ことができます。 

♦地上デジタル放送のとき 00 
♦ BS • CS デジタル放送のとき@ 


音量を調節ずる 

音量の大きさが'数字と . 


"で画面に表示されまず。 



. . . 

嚴小） 


本体で操作ずる 


はじめに 


テレビを外部機器を 
設置する接続ずる 


番組を 録画番組•写音〔接続した インタ—ネット AV ネットワ—クお好みや使巧状態 

録画•予約するなどを楽しむ 機器を楽しむサ[ビスを楽しむを楽しむ に合せて設定する 


個別に設定困つた 
したいとさとさは 




I 
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番組を録画-予約ずる 


録画ずる . 

■ 録画に ついて . 

■時間を指定して録画する（クイックタイマー録画）- 
■途中でクイックタイマー録画をやめるには . 

録画予約ずる . 

■番組表や番組検索（立がす）から番組を予約する- 
■ 番組表や番組検索（立がす）から一発録画予約する 

■検索した番組を自動的に録画したいとさ . 

■ マニュアル予約する . 

■予約の確認、取り消しをする . 


はじめに 


テレビを 
設置ずる 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 


6 6 8 9 
9 9 9 9 


〇 

〇 


0 3 4 5 9 
0 0 0 0 0 


5 

9 















録画ずる 


録画につし、て 


重要録画する前に必ずお読みくださし、。 


デジタル放送を受信していない場合には録画する前に必ず時刻設定^を行って<ださい。 

カセット HDD に録画するとさは、別売りのカセット HDD をカセット HDD 挿入□に入れてください。巧白 
HDD / カセット HDD は精密機器です。本機に振動-衝撃を与えないでくださし、。 


録画モードと録画時間 


本機の内蔵 HDD に録画でさる時間の g 安です 0 X SD 放をも録画できまずが、 HD 巧ををより長時間録画ずる場合におすずめします。 

入力「デジタル放さ T 外部入力 1 一 I 


録画モード 〜 


TS HD/SD 


TSE (高画質 • 2倍） HD/SDX 


TSX 4( 高画質 • 4倍） HD/SD X 


TSX 8( 高画質 • 8倍） HD/SD X 
XP (標準高画質） 

SP (標準画質） 


LP (長時間） 


TSX 24( 最長時間） 


録画映像 



お知らせ 


> TSE / TSX 4/ TSX 8 録画亡ードについて 

ハイビジョン相当の画質でずが、受信状態や番組のシーンによってはブ□ック y イズが発生したり本来の放送画 
質とは異なる場合がありまず。 

> TSX 24/ LPf - ドについて 

記録時間を優先ずるために、録画映像の解像度が下がります。 

デジタル放送の HD (ハイビジョン）放送を録画ずるときは、 TSX 8 モードが上で録画ずることをおずずめしまず。 
外部入力録画する場合は SP モードが上をおすすめしまず。 


HDD / カセット HDD の残量を確認ずるには 


驅トド 

♦し/疆 J を}甲ずと、各録画モードで録画できる時間と残量が表示されます。 


巧カセか册 D 


デジタルが送： 

I ITS I 28時間00分 
TSE 64時間00分 

TSX4 128時間00分 
TSX8 256時間00分 
TSX24 761時間00分 
残量 ■■ I 

録画モードを還びます 
巧設を慎司戻る 


HDD /；!] む卜 HDD 


お知らせ 


•自動録画は、 HDD の空さ容量を利用して巧なわれまずので、残量表示は変わりません。 吸 I 

HD D 残量の空さ容量が 2.5 G B が下 （ TSX 4 モードで約1時間）になった場合は、自動録画番組は古い順に 
自動的に削除されまず 。 HB 

•削除□ックの設定により、「自動削除しない」に設定された自動録画番組は、残量表示に反映されます 。 (HDD 
残量表示が減りまず）晒晒 

• HDD / カセット HDD への録画は、録画亡ードにより映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方 
式（可変ビットレート方式： VBR ) を採用しているため、表示される残量と実際に録画できる時間が異なること 
がありまず。残量表示が少ないときは、あらかじめす要な番組を削除し、余裕がある状態で録画してくだごい。 

•録画モードの TS は、 HD 放送の番組を録画ずるとさの録画時間でず。 SD 放送 （480 i ) の番組の場合は 、 HD 
放送時の約3倍程度が目安となりまず。 
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デジタル放送の著作保護について 


♦ 本機では、著作権保護によリコピー禁止の情報が付加されている放送番組や映像ソフトは、録画することができません。 

♦録画された番組が「コピーワンス （1 回録画可能）」の場合、アナ□グ接続によるデジタル機器へのダビングは出来ません。 

♦ セキュア非対応のカセット HDD は、外部入力とコピーフリ ー（ コピー制限なし)のデジタル放送のみ録画可能でず。コピー 
ワンス （1 回録画可能）やダビング10のデジタル放送は録画できません。セキュア対応のカセット HDD を推奨します。 

♦ダビング] 0のデジタル放送番組を HDD に録画した場合、 「 HDD 」 与「カセット HDD 」 へ]0回までのダビング （9 
回コピ ー 十]回ムーブ）が可能でずが、カセット HDD に直接録画した場合は、コピーワンス （1 回録画可能）の録画と 
なり「カセット HDD 」 与 「 HDD 」 への再ダビング（コピー）はでさません。カセット HDD へダビング（コピー）ずる 
可能性のある番組は、必ず HDD に録画してください。 


HDD に録画ずるときのごを意について 


♦電源ボタンを巧してから、 HDD / カセット HDD が起動ずるまでは、録画番組、録画などの HDD / カセット HDD をアク 
セスずる操作はできません。準備中の y ッセージが出る場合は、しばらく待ってから操作してください。 

♦ ラジオ放送およびデータ放送は、録画ずることができません。 

♦ 連続録画時間は最大で24時間です。24時間を経過ずると録画は自動的に停止しまず。 

♦ HDD / カセット HDD の残量が約2.日 G バイトな下になると録画開始時に X ッセージが表示されまず。 

♦録画中に停電になった場合、最後の]分の録画は記録されません。 

♦ 録画を一時停止ずることはできません。 

♦約1 日秒が下の録画はできません。録画開始から 1 日秒な内に録画を停止した場合は、録画は保をされません。 

♦ HDMI 1 、2、3、4入力、 ] ンポーネント入力（ビデオ1 ) の録画はできません。ビデオ1〜3の映像入力（コンポジット） 
または S 映像入力のみ録画でさまず。 

♦テレビ放送に連動したデータ放送田团は TS モードで録画ごれまずが、録画したあとで再生した場合、データ放送の内容 
によっては操作できない場合がありまず。 

♦デジタル放送において、受信状況が悪い状態（画面に四角のノイズ （ ブ□ックノイズ）が出たり、映像、音声が途切れた 
りする状態）で録画を斤なラと、電波の異甫が原因により録画の先頭が切れたり、途中で録画が途切れたりすることがあ 
りまず。またこの場合、録画時間表示と実際の再生時間が異なる場合がありまず。 

♦録画ずる放送や外部入力信号の内容によっては、残量表示時間より録画できる時間が短くなる場合がありまず。 

♦ デジタル放送の録画では、放送番組毎に録画番組の情報が登録されまず。 

♦ 録画中に録画が禁止されている番組または映像になると録画を停止しまず。テれまでの内容が HDD に録画ごれまず。 

♦ デジタル放送の八イビジョン番組を TSX 24 モードで録画ずる場合は、ダウンコンバート録画になりまず。 

♦ 保をできる録画番組の数は、最大999個でず。 

♦デジタル放送を受信していない場合には、録画ずる前に必ず時刻設定を行なってください。時刻設定四がされていない 
と、正しく録画予約できません。また、録画番組一覧が正しく表示されません。 

♦録画予約の操作については「録画予約ずる」巧日をご寶ください。 

♦停電などの原因により録画が途中で中断ごれた場合、再び電源を入れても録画は再開ごれません。また、録画ごれた番組 
を正しく再生できないことがありまず。 

参見る一覧0白、番組表垃 I を表示しているときは、録画操作はできません。 

♦録画中は、 y ニュー、番組表、録画番組などの画面表示の動作が遅いときがありまずが、故障ではあリません。度1 

♦ TSX 4/ TSX 8/ TSX 24 でカセット HDD に録画した番組は、日立 UT 770/800 シリーズ、03/035シリーズ、 
05/06シリーズおよび07シリーズ从外（01、02、 UT 700 シリーズ、 IV - R 1000) では再生できません。 

♦デジタル放送を TS モードが外の録画モードで録画した場合、複数の映像や音声が送られている番組でも、選択ごれた] 
種類の映像、音声の録画となりまず。また、番組に付随しているデータ放送も録画できません。デジタル放送を再生時も 
同様にお楽しみいただきたい場合は、 「 TS 」 モードで録画ずることをおすすめします。 

♦ TS モードか外の録画モードで録画した番組を再生ずると、 CM の映像シーンが乱れたり、表示されなくなる場合があり 
まず。 

♦ y ニュー等の画面表示部分は、録画されません。 

♦録画した番組を再生中に、番組説明を表示ずることはできまずが、表示される内容は放送ごれている情報の一部となりま 
ず。 

♦ TS モードか外の録画モードで録画した番組の番組説明を表示した場合、録画した番組によっては映像、音声欄が表示さ 
れないことがありまず。 

♦ デジタル放送を TS モードか外の録画モードで録画ずると、シーンの切り換わりや動きの激しいシーンではブ n ックノイ 
ズが発生ずる場合がありまずが、故障ではありません。 

♦デジタル放送の受信状態が悪いときに、 TS モード从外の録画モードで録画すると、一時的に映像や音声が止まったりす 
る場合があります。画面に映っている映像よりも悪くなります。これは、入力電波にノイズが入りテレビ内部で再圧縮処 
理ができなくなるもので故障ではありません。 

♦カセット HDD へ録画中など「カセット HDD アクセスランプ」芭1良 a がホ色で点灯中のときは、カセット HDD をな 
かないでください。カセット HDD の録画内容が損なわれる場合がありまず。 
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はじめに 


テレビを 
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お好みや使巧状態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 




録画ずる（つづき) 


ダブル録画 （2 番組同時録画） 

本機は、デジタル放送を2番組同時に録画または予約録画でさまず。 


• 地上デジタル放送を視聴しながら、地上デジタル放送を2番組同時録画できまず。 

• BS ’1 ]0度 CS デジタル放送を2番組同時に録画または予約録画ずる場合は、 BS ’1 10度 CS デジタル放 
送は録画中のチヤンネルのみ視聴できます。 

• 外部入力 （ ビデオ]〜3映像入力または S 映像入力）は、2入力同時に録画できません。 

• 視聴予約はレコーダー2の予約として扱われまず。レコーダー2の録画予約と視聴予約の開始時刻が重なっ 
ているときは予約できません。 

•同じレコーダーで予約が重なる場合は、予約できません。もう]つのレコーダーに予約の重なりがなければ、 
レコーダーを切り換えることにより予約ずることができまず。 

•重複予約の詳細については、犀 I をご覧くだごい。 

【組み合わせ例 1】 

「レコーダー1 J :デジタル放送を HDD またはカセット HDD に録画ずる。 

「レコーダ ー 2 J :もう1つのデジタル放送を HDD またはカセット HDD に録画ずる。 

【組み合わせ例 2】 

「レコーダー1 J :外部入力を HDD またはカセット HDD に録画ずる。 

「レコーダー 2 J :デジタル放送を HDD またはカセット HDD に録画する。 


時間を指定して録画する（クイックタイマー録画) 


視聴中の番組を録画する時間を選んで、 HDD またはカセット HDD に録画することがでさまず。 

1 録画したいチヤンネルを選ぶ 

つ ( E ) を巧ず 

L 刪ほむ卜 HDD 

録画モードと残量が表示されまず。 

録画でさる残量があることを確認してください。 
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4 I ♦録画 I を巧ず 

録画が開始されまず。 

録画時間を変更するときは、©で録画時間を選び 
@を巧しまず。 


ずでに録画している番組がある場合 



I 网> HDD TS 1~551 1~1 BS301 |「ち沿 TT まで | 
Iい」•掛1语这時間00:00:02 1[_苗画しまずI 


>1■レコーダー2」で録画を開始しまず。 

録画時間を変更ずるときは、（〇)で録画時間を選び、 {§) を 
巧しまず。 

-デジタル放送：番組終了/ 30分/]時間/ 2時間/ 3時間/ 
6時間の選択ができまず。 

-外部入力： 30分/]時間/ 2時間/ 3時間/ 6時間 
の選択ができます。 

»設定した時間を経過したあと、自動的に録画を停止しまず。 


i3T^*HDD I lb 11BIr ； ll I 10 ； 
LLLI— 宜函猪 i 時聞 0 0;01;12 

I 网 一〇〇 TS renriBs - 

ILU— 毎面猫 i 時聞00:00:02 


»「レコーダ ー 1」または「レコーダー2」で録画を開始しまず。 
»ずで に クイックタイマー録画を行っている場合は、確認 
y ッ セージが 表示されまず。 

新しく録画を行ったり、先行しているクイックタイマー録 
画の終了時間を変更ずることもできまず。 

中止ずる場合は、「なにもしない」を選んで、を巧しまず。 


途中でクイックタイマー録画をやめるには 


白 停止] を巧ず 


終了確認メッセージが表示ごれます。 


2 @で 「レコーダー1の録画を停止しま 
ず」または「レコーダ ー2 の録画を停止 
しまず」を選び、を巧ず 

♦ 中止する場合は、「なにもしない」を選んで、@を}甲します。 


お知らせ 


クイックタイマー録画について 

• 「番組終了」を選択ずると、番組終了時刻まで録画を行ないまず。 

•クイックタイマー録画中は、「画面表示」ボタンを巧ずと画面に録画の残り時間が表示されまず。 

•クイックタイマー録画中に録画ボタンを巧ずと、録画時間を変更ずることができまず。操作ガイド画面に従って 
操作してくだごい。 

•クイックタイマー録画または予約録画時は、 U モコンまたは本体の電源ボタンで、電源を「スタンバイ」または「切」 
にしても録画をつづけまず。 

•外部入力のビデオ信号を録画ずる場合、録画中にコピー制御情報を検出ずると、録画中の番組全てがコピー制御 
のが象になりまず。 

•追いかけ再生 BE や同時に録画、再生を巧っている場合は、クイックタイマーを設定、解除ずることはできません。 
設定や解除を巧う場合は、再生を停止してください。 

•クイックタイマー録画は、レコーダー2で録画されまず。ただしレコーダー2で録画中のときはレコーダー] 
で録画しまず。 

•録画予約開始時刻に、録画予約と同じレコーダーでクイックタイマー録画している場合は、クイックタイマー録 
画を停止して録画予約を開始しまず。もう 一つの レコーダーが空いている場合は、録画予約のレコーダーを変更 
して録画します。（この場合、クイックタイマー録画は継続します） 

録画予約開始時刻に、録画予約と異なるレコーダーでクイックタイマー録画している場合は、そのまま録画予約を開始 
します。西日 

•カセット HDD を選択してもカセット HDD 挿入口にカセット HDD 力《挿入されていないとさは、クイックタイ 
マー録画はでさません。 


はじめに 


テレビを外部機器をテレビを 
設置する接続ずる 楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真接続した 


などを楽しむ 機器を楽しむニサ—ビスを楽しむを楽しむ 


I インタ—ネット AV ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定困つた I 


に合せて設定ずるしたいときときは I 









録画予約ずる 


番組表や番組検索 （ さがす）から番組を予約する 


まだ放送が始まつていないを組や放送中のを組を予約することがでさます。予約でさるを組は50を組までです。 
を組表や検索（ごがす）を利用して録画すると、を組の放送時間の‘変更に巧応して録画することがでさます。 g 白 

まだ放送が始まつていない番組を予約ずるとき I 「 放送中の番組を予約するとき 


1番組表田百や番組検索(さがず）巧因などで、 
予約ずる番組を選び、@を巧ず 


予約設定画面が表示ごれます。 



おずずめ番組の場合に表示されまず。 


♦おずすめ番組一覧から削除ずる場合は、「この番組には興 
口未がない」を選び、@を巧しまず。 

ただし、変更内容の反映は翌日な降に行なわれまず。 


「を目番組一覧」からの予約設定画面 



関連の画像データがある 
場合し表不されまず。 


♦广緑1:を目記事/番組詳細を切り換えることができまず。 
♦ 9 曰目が降の番組は、日時指定による マニュアル 予約と 
同じ扱いになりまず。予約録画後、予約一覧画面では、 
番組名、'ま目記事などの番組情報は表示されません。 


1番組表田百や番組検索(さがず）巧因などで、 
予約ずる番組を選び、 （§) を}甲ず 

予約設定画面が表示されまず。 



おずずめ番組の場合に表示されまず。 

♦おすずめ番組一覧から削除する場合は、にの番組には興 
味がない」を選び、@を巧しまず。 

ただし、変更内容の反映は翌日な降に行なわれまず。 


「を目番組一覧」からの予約設定画面 



関連の画像データがある 
場合に表示されまず。 


♦广緑1: 'ま目記事/番組詳細を切り換えることができまず。 
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2 レコーダー を選択する 

◎で 「レコーダー」を選択し、 

©/(§) を巧ず 品ダ-1 

q を)でレコ—ダ—を選択し、@) /@を 
巧ず 

(〇)で下記モードが設定できます。 I レコ-ダ- 

レコーダー]/レコーダー2 朽 


6 I 録画モードを選択する 

©で「録画モード」を^ 

選択し、 ©/ 獲)到甲ず 

7 ©で録画モードを選択し、 ©/(§) を}甲ず 


♦初期設定は、「レコーダー1」になりまず。 

ずでに「レコーダー]」に重複ずる予約がある場合は、 
「レコーダー2」に設定されまず。 


4 r 録画先を選択する 
©で「録画先」を選 
択し、©/(^を巧ず 


レコーダー I レコーダ ー 1 
カセツ … DD 
録画モード ] T 5 (巧を画質） 


©で下記のモードが選ができまず。 
TS / TSE / TSX 4/ TSX 8/ TSX 24 


サ的鼓巧 


破 M BS 

BS 101 3/19( が ） AM 11 

サ-ビステレビ 

ま組タイトル 


つオルダ指を llTSE (舌画黄 .2 宿） 


8 r 毎週/毎回予約を設定する 
©で「毎週/毎回予約」を選択し、 

^ j を}甲ず 画^ しなぃ 


5⑥で録画先を選択し、 ©/( g ) 到甲ず 9 ◎でお好みの設定を選択し、@/@)到甲ず 


⑨で下記の録画先力谓ができます。 
HDD / カセット HDD 


L レコーダー ■ 

rsis ; 

L 録画モード 
I ち a / 毎回予約 


>初期設定は、前回の設定値になりまず。 

すでに予約設定されている場合は、予約内容を表示しまず。 


©で下記の予約が選択できます。 

し加、/綱 （*)/ g 〜金/目〜±/火〜±/舶 
* :選択した番組の曜日 


r 毎遇/ち回予め休） 
雨(木 ~r 
L ち近(を） 


下記の予約が選択できまず。 

しない/毎週(月）/毎週(火)/毎週(水)/毎週(木)/毎週(金) 
/毎週け）/毎週（日）/月〜金/月〜±/火〜±/毎日 
ただし、選択した番組の曜日が月曜日の場合は火〜±、 

±曜日の場合は月〜金、日曜日の場合は月〜金、月〜±、 
火〜±は選択できません。 


お知らせ 


>番組予約で、毎回予約を「しない」从外に設定した 
場合、番組の編成によっては予約が実行されない場 
合がありまず。実行されない予約は、予約一覧で重 
複 アイコン 屋複で表示されまず。 

予約一覧については匹0をご覧ください。 

>毎週*毎回予約した番組は、次回登録時に同じ（ま 
たは類似の）番組タイトルの番組を予約登録しまず。 


外部機器をテレビを 
接続する 楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真接続した 
などを楽しむ 機器を楽しむ 


インタ—ネット AV ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定困つた I 


サ—ビスを楽しむを楽しむ 


に合せて設定ずるしたいときときは I 
















録画そ約ずる（つづき） 


10「録画ずるフオル义更新などを設定ずるには I 医新を設定する 


©で「テの他の設定 J を選択し、 （ g ) 
を押ず 

な下の設定項目が表示されまず。 

-フォルダ指定 
•更新 
•映像 
•音芦 

録画するフォルダを選択する 


①©で「フォルダ」を選択し、 

(〇) / を巧ず 


レコーダー ] レコーダー！ 

~ ] HDD 

~毎面モード J TS 版ま画宙） 
毎週/ち回予巧 I しない（今回のみ） 


♦カセット HDD の場合、フォルダ指定を行うには、事前 
にフォルダを作成ずる必要がありまず。 HDD の場合は、 
フォルダ]〜8が初期設定されていまず。 

② ©で録画ずるフォルダを選択し、 


©/(§) を巧ず 

©で下記のつオルダが選択できます。 
なし/この番組名/フォルダ] 
/フオルダ2… 


[ 巧函先 I この sa 名 

[ 缉画もート |~ユーサフオルダ1 

r 每二/を回了-巧フが反^ 

「^ — I ユーサフオルダ5~ 

「略 ' -I ユーサフオルダ6 ~ 
[ —— - [ ユーサフオルダ？ 


>フォルダ名は設定ごれたつォルダ名を表示しまず。 I ® 

>1■この番組名」を選択すると、番組タイトルをフォルダ 
名とした新規フォルダが作成されまず。 


①（〇)で「更新 J を選択し、减/爲を巧ず 


毎回予約を設定ずると、更新が選択 
でさまず。 


I 毎か毎回予め 1保1冰） 

しない 


②⑥でお好みの設定を選択し、 (§)/(§) 
を巧ず 

©で下記の設定ができまず。 細/毎回予約 . _ 

する/しなし、 I しない 

毎回予約を設定しているとき、新しく番組を録画したとき 
に前回録画した番組を削除するときは「ずる」に設定しまず。 


予約実行時の映像、音声を設定する 
◎で 「映像」または「音芦」を選び、 
©/(@)を巧し、り)でお好みの設定を 
選択し、巧）/を巧ず 


映像の場合 


音声の場合 


_ 

r ②映慑 I 


Li _ I 

[WTWi I 


11©で「録画予約ずる」を選択し、 
@を巧ず 




「番組表」または「番組検索」画面に戻りまず。 


お知らせ 


お聴予約を行ラ場合 

① 手順'21で、「視聴予約する」を运)で選択する。 

視聴予約で選択でさる項目が表示されます。 

② 毎週/毎回予約を設定する。 

③ 「視聴予約する」を選んで@)を押す。 

•開始時刻になると予約されたチャンネルを選局します。 

スタンバイ状態のときは自動的に電源が入ります。 

連続録画予約時のご注意 

•番組表では放送時間が重なっていな < ても、番組に 
よっては放送開始時刻または終了時刻が秒単位に 
なっているため、ずでに予約設定している番組と放 
送時間が重なり予約できないことがありまず。 
このようなとさは、 レコーダーを 変更したり、 マニュ 
アル予約田 a で前の予約番組の終了時刻を]分早め 
るなどにより、予約時間が重な弓ないようにして< 
だごい。 


お知らせ 


♦予約実行時、 B - CAS カードが挿入されていない、 
または B - CAS 力ードの条件によっては予約実行さ 
れません。 

♦予約する番組が視聴制限のが象になる場合、制限解 
除画面が表示されます。 

•放送終了時刻の約2分前からは予約でさません。 

♦視聴予約をした場合、開始時刻から2分間は、他の 
予約の開始時刻を設定することはでさません。 

♦予約実行時の「映像」、「音声」を選択でさる場合が 
あります。ただし、選択するものがない場合は選択 
でさません。 

•予約が登録されると本体前面の録画/予約ランプが 
憧をに点なします。また録画中、コンテンツダウン 
□-ド中、またはダビング中はホ色に点なします。 

♦時間が連続した予約録画を斤うと、前の予約録画が 
十数秒早<終了する場合があります。 
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番組表や番組検索（さがす）からかんたんに録画予 
約（一発録画予約）ができます。 

1 番組表田百や番組検索（さがず）巧因で、 
予約ずる番組を選ぶ 
2 I •録画1 ボタンを巧ず 

番組に録画アイコンが表示されまず。 


予約後のを意点 

番組を予約したあとは、次の点にご留意ください。 

•番組によっては放送時間が変更される場合がありま 
す。放送時間の変更に追化して予約録画を斤いたい 
場合は、メニューの放送時間変更が応の設定图0を 
「する」にして<ださい。 

参 HDD またはカセット HDD に録画予約をした場合、 
登録した録画予約でも HDD またはカセット HDD 
の残量が無い場合や足りない場合には録画でさな 
かったり、途中で録画が停止します。録画前に HDD 
またはカセット HDD の残量を確認してください。 

♦時刻が未設定または時刻情報がない場创ん録画/ 
予約ランプが憧色で点滅してお朱日らせします。 

視聴予約した場合 

•予約開始時刻に自動的に電源を入れたいとさは、 I 」 
モコ ンの電源ボタン で 電源を切って<ださい。本体 
の電源ボタンで電源を切ると、スタン/く'イ/受像ラ 
ンプが';肖なして視聴予約は無効となります。 

♦スタンバイ状態から電源が入った後、 I 」 モコ ンや本 
体操作のない状態が約3時間 U 上続< と、自動的に 
電源が切れてスタンバイ状態になります。 

予約録画の停止について 

♦予約録画実行中に、匹固を巧すと予約録画を途中で 
停止することがでさます。操作ガイド画面に従って 
操作してください。 

参 HDD / カセット HDD に録画している場合は、それ 
まで録画していた内容は HDD / カセット HDD に保 
なされます。 


お知らせ 


放送時間'変更が応について 

♦メニューの[初期設定 J - [機能設定 J - [放送時間 
'変更が応 J を r する J に設定すると、実際に放送ご 
れる時間に合わせて予約実行します。图回 
を組表の更新状態によっては追従でさない場合があ 
ります。 

•視聴予約は放送時間変更に追がでさません。 

•毎週•毎回予約した番細ま、次回登録時に同じ（ま 
たは類似の）番組タイトルの番組を予約登録します。 
放送時間変更対応が「しない」に設定されている場 
合や同じ番組タイトルのちのがない場合は、開始時 
刻をさむ番組を予約登録します。番組表の更新状態 
により、正し<動作しない場合があります。 


ヒ • エか 一 t 

00世巧のペット 00 

たち大集合 
▽各国の巧愛い 
モ夫や子猫がゾ 


[♦録画 I £ 


番組表の場合 

•一発録画予約時は、 U 下の設定内容で録画予約され 
ます。 

「予約一覧」画面で、予約された番組の確認、予約巧 
容の変更がでさます。田0 


設定項目 

設定内容 

レコーダー 

レコーダー] 

予約が重複しているときは、レ 
コーダー2となります。 

録画先 

録画予約の前回の設定値 

録画亡 ー ド 

録画予約の前回の設定値 

毎週/毎回予約 

しない 

フォルダ指定 

なし 

更新 

しない 

映像 

ま組の規を値 

音声 

番組の規定値 


お知らせ 


參すでに録画予約済みの番組は、録画予約ずることが 
でさませんが、自動録画予約されている番組の場合 
は、通常録画予約番組として再登録されまず。 



テレビを外部機器をテレビを 
設置ずる接続ずる 楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真接続した 
などを楽しむ 機器を楽しむ 


インタ—ネット AV ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定困つた I 


サ—ビスを楽しむを楽しむ 


に合せて設定ずるしたいときときは I 










録画予約ずる（つづき) 


検索した番組を自動的に録画したいとき 


出演者、キーワードおよびお好み検索で検索された番組を自動的に録画することがでさます。 


1 尚巧 を巧ず 

番組をごがす画面が表示ごれます。 


4 @で「キ—ワ—ド」を選び、 
® を巧ず 


2 ©で「詳しくさがず」を選び、 
©/ を巧ず 

詳しく立がす番組画面が表示されまず。 


番組をさがず 


RscEiRS 










鬧 







戚 

さがず 






■ 

■ 




な w しだ常1ち) 


iJt □: 

ちし<は[巧を]キーで 
田こを较りなんで 


B.MtSntS オン□:自 MHBS オコ 百 IMWE- ド; TS 口4 巧を CM: CT 田 iliHSa 巧の)^£ 8 gTFT .iJ お 


ジャンルや出 S ちち■キーつードか SMS まレます 


一 —I lj_| 


3 ©で「キーワード」を選び、 

@/ (0 を巧ず 


キーワード検索画面が表示ごれます。 




自動録画が設定ごれると、因マークが表示されます。 
設定されたI頁目を選んで再度 C1D を押すと、設定を 
巧除できます。 



自動録画時の録画モードを設定ずるには 


A 「詳しくさがず」画面で乂ニューを巧し、 
W 「自動録画モード」を選び ( g ) を巧ず。 

②©で「録画モード」選び (§) を巧ず。 

©で下記の亡ードが選択できまず。 
TSX4/TSX8/TSX24 

♦自動録画モードは、自動録画を設定したキーワード、出 
演者、お好み検索で共通でず。 


•自動録画予約が登録された番組には、囚（ホ色）マークが付きます。 

予約が重複している場合や登録件数が2日件を超えている場合などで、自動録画予約の登録が保留となっている番組に 
は、囚（青色）マークが付さまず。自動録画予約が登録された番組は、予約一質画面で確認できます。巧目 

•自動録画は H DD の空さ容量を利巧して行なわれまず。 

•自動録画が可能な検索対象は、 キーつー ド検索、出演者検索、お好み検索のみでず。 

•自動録画を設定でさる検索項目は、最大5種類まででず。 

•自動録画の件数は、全検索対象で最大] 0日件です。 

•ひとっの検索が象で自動録画を登録する番組件数は、最大2日件でず。ただし、予約の重なりや検索件数が多い場合な 
どでは、2日件に満たない場合があります。 

•データ放送、ラジオ放送は自動録画でさません。 

• X ニュー「初期設定-制限設定-視聴制限：する」目田に設定されている場合、「制限設定-視聴可能年齢」が、番組の 
制限年齢より低い番組は自動録画の対象外となりまず。 

•自動録画ずる番組を選択して、リモコン@を巧して予約設定画面で登録、または、にて一発録画予約を登録ずると、 
通常予約に変更しまず。毎週や毎曰放送される番組などは毎回自動予約されるとは限りません。確実に予約したい場合 
は、通常予約を行なって<ださい。 

•1 曰1回、番組データを受信後に自動録画予約の更新を行ないまず。視聴中の場合や予約状況などにより更新されない 
場合がありまず。 
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予約したいチャンネル、開始•終了時刻、日付などを直接指定して予約します。現在より1ヶ月先までの番組を予約 
ずることがでさまず。 

また、登録した予約内容を修正することがでさまず。 


を巧ず 

©で「予約一覧」 
を選び、 （ g ) を巧ず 

予約一覧画面が表示されます。 


映像 モー ドけンサ-トト） 


字幕設定彻） 

オフタイマー(切） 
ダビング中止 
ダウン□-ド状態 
明るさセンサー_ (切） 


^ ] ボタンを巧ず 

予約内容を修正ずる場合は、修正したい予約を選び 
^^を巧しまず。 


6 ©で開始の時間を設定し、©を巧ず 

時間は、数字ボタンで直接 予約が化 _ A 

入力することもできます。 [ 4/25( 月） AM 回00:〇〇 - 

I レコーダー I :レコーダー 

7 ©で開始の分を設定し、©を巧ず 


分は、数字ボタンで直接 
入力することちでさます。 


予約設定 


I 4/巧（月 ） AM 1[〇〇1〇0 - 

I レコーダー I :レコーダー 


8手順5〜7と同様に終了時刻を設定する 


©で「日付/開始/終了 /チヤンネル」 
を選び、@/@を巧ず 
©で日付を設定し、©を巧ず 


Q ©で放送の種類を選び、©を巧ず 


[4/25( 月） AM 1:00:00 - AM 1:〇〇:〇0曲デジ1〇61 
にレコーダー ] :レっーダー1 T 


放送の種類 


CS デジタル放送 
BS デジタル放送 
地上デジタル放送 
ビデオ]入力 
ビデオ2入力 
ビデオ3入力 


(次ページにつづく） 


予約設定 


4/2己し月 j AM 1:00:00 - AM _1 :〇〇:〇〇地デジ日61」 
レコ—ダー—! :レコ-ダ_1 

り)で開始の 「 AM 」 または rPM 」 を設定し、 
©を}甲ず 


予約設定 


4/2己（月） [ Al ^ 1:00:00 - AM 1:00:00地デジ061 


レコーダー I :レコーダ ー1 
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参マニュアル予約は、番組の放送時間の変更にはが応 
でさません。 

参マニュアル予約時は、予約一覧には番組名は表示さ 
れません。 

•昼の] 2時は 「 PMO : 00」、巧の] 2時は 「 AMO : 00」 
に合わせてください。 


お知らせ 


お知らせ 


重要マニュアル予約では、視聴制限の対象になる番組は、ご覧になることができません。 


4 


2 


5 



テレビを外部機器をテレビを 
設置する接続ずる 楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真接続した 
などを楽しむ 機器を楽しむ 


インタ—ネット AV ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定困つた I 


サ—ビスを楽しむを楽しむ 


に合せて設定ずるしたいときときは I 



〇 

す。 
。まる 
るれ す 
ず个」定 
択示設 
選表を 
でが ル 


しす 
局ま 
選り 
。を入 

巧^が 

巧ネ源 

をン電 


J/ J 〇 ynK F TMJ 
⑤目ネるで巧加 
を項ンすん W 龍 

を 葉猛を is 

場聴択刻約るけ加 
ぅ視選時予する 
な r で始回約なが 
行で約開毎予に^ 
を4 予//聴刻バ 
約順聴付週視時ン 
予手視曰毎 r 始夕 
聴①②③④開ス 
視 • 



















録画予約ずる（つづき) 


マニュアル予約する（つづき) 


10 (£) でチャンネルを設定し、を巧ず 1に©で r その他の設定」を選択し、（@を}甲ず 

^- が下の設定項目が表示されまず。 

予約設定 A •フォルダ指定 

I 4/25( 月） AM 1:00:00 - AM 1:00:00地デジ向 61] | * 零評" 

^- ▼ ' • 映像 

レコーダー」：レコーダー] .音声 


♦デジタル放送は、チヤンネルボタンで 3 巧のチヤンネル番 
号を直接入力することもできまず。 

♦地上デジタル放送では、チヤンネルの枝番入力が必要な 
場合は、©で枝番を設定し、©を巧しまず。 

©で「レコーダー」を選び@/@)を 
巧し、©でレコーダーを選択して© 
/ @を巧ず 

运)で下記のモードが還ができます。 

レコーダー]/レコーダー2 
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16 ©で「フォルダ指定」を選び (2)/(0 
を巧し、©で録画ずるフォルダを選択 
して@ /@を巧ず 

©で下記のつオルダが選択できます。 

なし/フオルダ]/フオルダ2… 

♦カセット HDD の場合、フオル 
ダ指定を行うには、事前にフォ 
ルダを作成する必要がありまず。 

HDD の場合は、フオルダ]〜 

8が初期設定ごれています。 


r 品免 [こ姆が 
r を田モ-ド r ユ-サフオルダ1 
I 期/毎回予的 I n -サフォルダ 2 

I 妨 —— [コーサフオルダ5 
「 減 - I ユーサフオルダ6 


♦初期設定は、「レコーダー1」になります。 

12 ◎で「録画先」を選び© /(§) を巧し、 
©で録画先を選択して@ / ( g ) を巧ず 


©で下記のモードが選択できます。 
HDD/ カセット HDD 


L レコーダー 

!_録画亡ード ■ 
I 毎涅/毎回予約 


13 ©で「録画モ-ド J を選び© /(§) を巧し、 
©で録画モードを選択して^5) / (§) を巧ず 


©で下記のモードが還ができます。 

-デジタル巧をのとき 

TS/TSE/TSX4/TSX8/TSX24 
-外部入力のとき 

XP/SP/LP/TSX24 


サ的な疋 


巧送 BS 

BS 101 3/19(水 ） AM 11 

サ-ビステレビ 

ま巧タイトル 


*14 ©で「毎週/毎回予約」を選び© 
/(§) を巧し、©でお好みの設定を選択 

して(§)/(@を巧ず _ 


©で下記の予約が ii 択できます。 
しない/毎週（月）/毎週（火） 
/毎週(水）/毎週(木)/毎週(金） 
/毎週仕）/毎週（日）/ 

月〜金/月〜±/火〜±/毎曰 


I 毎週(月） 

I 毎週(火） 
^週/毎回予約 r 毎週（水） 
r 毎週（木） 

I 毎週僅） ■ 


17 ◎で「更新 J を選び©/を巧し、© 
でお好みの設定を選択して© / (§) を}甲ず 


©で下記の設定ができまず。 

ずる/しない 

♦毎回予約を設定しているとき、おしく番 


I 毎近/毎回予め I 毎遇(水） 
しない 


組を録画したときに前回録画した番組を 罪圆 
削除するときは「する」に設定します。 - 


18⑥で「映像 J 「音声 J を選び@/感を巧し、 
©でお巧みの設定を選択して© /(§) を巧ず 

♦外部入力の場合は選択できません。 

I 映棲 I I 音靑 

I 感贼重 I I 副 I 

任 7 副 I 

*19 (〇)で「録画予約ずる J を選択し、を巧ず 

予約一覧画面に戻りまず 。I ■を巧巧な邸2^ 


20誠が終了したら、局到甲して、予約-覧を終了ずる 
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‘同じ時間帯に3つ姑上の録画予約が重なると、設定画面に y 、 ソセージが表示され、3つ目の録画予約はできません。 
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外部入力は、2入力同時に録画できません。 


クイックタイマー録画（レコーダ ー2) 
通常録画予約（レコーダー 2) 


I —録画されません- 


録画予約開始時刻に、録画予約と同じレコーダーでクイックタイマー録画している場合は、クイックタイマー録画を停止して 
録画予約を開始しまず。（予約録画優先となりまず） 

ただし、もう一つのレコーダーが空いている場合は、録画予約のレコーダーを変更して録画しまず。（この場合はクイックタ 
イマー録画は継続しまず） 

録画予約開始時刻に、録画予約と異なるレコーダーでクイックタイマー録画している場合は、テのまま録画予約を開始しま 
す。 


クイックタイマー録画（レコーダ ー2) 
自動録画予約（レコーダー 2) 


-録画されません- 


‘自動録画予約開始時刻に、自動録画予約と同じレコーダーでクイックタイマー録画している場合は、自動録画予約をキャンセル 
しまず。（クイックタイマー予約優先となります） 

ただし、もう一つのレコーダーが空いている場合は、自動録画予約のレコーダーを変更して録画しまず。 

‘自動録画予約開始時刻に、自動録画予約と異なるレコーダーでクイックタイマー録画している場合は、テのまま自動録画予約を 
開始しまず。 


クイックタイマー録画（レコーダー]: BS ) 
クイックタイマー録画（レコーダ ー2 : CS ) 

視聴予約 


クイックタイマー録画で、レコーダー1、2で同時に BS • CS の録画を行なっている場合は 、 BS • CS の視聴予約は実行され 
ません。（スタンバイの場合は電源オンしまずが、選局されません） 



‘同ーレコーター内で予約が重複したときは、重複予約扱いとなりまずので2番組同時録画はできません。 

同ーレコーダー 内で予約が重複したときは、もう 一つのレコーダーに 重複ずる予約がなければ、 レコーダーを 変更ずると予約 
がでさまず。 


デジタル放送1(レコーダー]) 
デジタル放送2 (レコーダー]) 


【例1】 

デジタル放送1(レコーダー]) I 

デジタル放送2 (レコーダ ー2) I 

-異なるレコーダーのときは、2番組同時録画ができまず。 


本機は、同じ時間帯の2つの番組を録画予約、またはクイックタイマー録画ができまず。 
同時録画予約、クイックタイマー録画は、が下のような動作になりまず。 




はじめに 


テレビを外部機器をテレビを 
設置する接続する 楽しむ 


録画番組•写真接続した 


などを楽しむ 機器を楽しむニサ—ビスを楽しむを楽しむ 


I インタ—ネット AV ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定困つた I 


に合せて設定ずるしたいときときは I 



番組を 

録画•予約ずる 










録画そ約ずる（つづき) 


お知らせ 


更新録画について 

♦ HDD/ カセット HDD に録画ずる場合、「更新」に設定していると、録画を行ない、前回録画した番組を削除しまず。更新録 
画した番組を削除したくない場合は、削除□ックを設定してください。 

♦ 「更新」設定して録画した番組を再生中または AV ネットワーク配信中に、更新録画予約が開始された場合は、再生中番組は 
削除されません。この場合、今回録画ごれる番組が次の更新録画の対象になりまず。 

♦更新録画中に HDD/ カセット HDD の残量が無くなった場合、現在録画中の番組の録画が中断されまず。なお、前回の録画 
番組は削除されまず。 

♦ 「更新録画」に設定している予約の内容を変更すると、次回から別の更新録画予約として扱いまず。この場合、前回録画した 
番組は削除ごれずに残り、次回録画した番組がな降の更新録画の対象になりまず。 

外部入力の録画について 

♦本機では、 HDMI 入力、コンポーネント 1 入力（ビデオ 1) の録画はできません。ビデオ 1 〜 3 の映像入力（コンポジット） 
または S 映像入力のみ録画できます。 

♦ DVI 入力を視聰中に外部入力の録画予約が開始した場合は、 DVI 入力の音声は消音になりまず。 

♦外部入力を視聴中に外部入力の録画予約が開始した場合は、録画予約の外部入力に切り換わりまず。 

予約実行について 

♦録画予約開始時刻の約 55 砂ち 5 に、予約開始の X ッセージが画面に表示されます。 

♦電源スタンバイ状態で予約が実行される場合、開始時刻の約日分前に機能待機になりまず。録画終了後、電源スタンバイ状 
態に戻りまず。 

♦ BS • CS デジタル/地上デジタル放送を受信しないで、ビデオ]〜 3 の映像入力（コンポジット）または S 映像入力を録画 
予約ずるときは、時刻設定^を行なってください。 

♦録画予約は、本体の電源ボタンで電源を「切」にしていても予約は実行されまず。 

♦視聴予約は、本体の電源ボタンで電源を「切」にした場合は予約は実行されません。予約開始時刻に自動的に電源を入れたい 
ときは、 IJ モコンの電源ボタンで電源を切ってください。 

予約録画の停止について 

♦予約録画実行中にを巧ずと、予約録画を途中で停止ずることができます。操作ガイド画面に従って操作してください。 

♦ HDD/ カセット HDD に録画している場合は、テれまで録画していた内容は HDD/ カセット HDD に保をされまず。 

HDD / カセット HDD に録画ずる場合について 

♦予約録画で HDD/ カセット HDD に録画する場合は、放送番組毎に録画番組の情報が登録ごれまず。 

♦予約録画では、放送番組毎に録画番組を分割し、 HDD/ カセット HDD に保をしまず。 

代行予約録画について 

カセット HDD への録画予約を設定したときは、カセット HDD の入れちれやが態などを確認してください。从下のような原因 

で録画できない場合は、カセット HDD の代わりに HDD に録画されまず。（代行予約録画） 

-カセット HDD に予約録画が登録されているが、カセット HDD が挿入されていない。 

-カセット HDD に予約録画が登録されているが、未 フォー マットのカセット HDD が挿入されている。 
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予約の確認、取り消しをずる 


r 予約一覧 J 画面では、予約されたを組の確認、取り消し、実行結果の確認がでさます。 

1訟を巧し、©で「予約一覧」を選び、 （§) を巧ず 

予約一覧画面が表示されます。 


映像モードけンサ-トト） 
番組説明 


裏き組 


字幕設定彻） 


オフタイマー(切） 


ダビング中止 


2 


予約内容を確認ずる 

@で「すべて/録画予約視聴予約/出演者•キーワード自動録画」タブを選択し、©で予約番組を選びまず。 


予約一覧 


1 4/18 旧） 





予約種類 
/実行結果 
タブ表示 



4/25 (月） 

AM10:00:00-AMn ： 30:30 

化デジ 
081 

ま組名 

TSX4 

1 時間 30 分 

国 

HDD 

4/25 (ち） 

PM 1:55:00 -一 

化デジ 

031-1 

番組名 

■ 

ESl 

4/25 (ち） 

PM 7:20:00-PM 8:00:00 

化デジ 

on 

番組ち 

TSX4 
40 分 

■面 

HDD 

4/26 ( 义） 

PM 8:00:00-PM 9:30:00 

化デジ 
051 

番組名 

TSX4 

1 時間 30 か 

画 

HDD 

4/26 ( 义）（月-を）回 
PM10:00:00-AM11:00:00 

B S 

1 引 

番組名 

TSX24 

1 時間 00 分 

团 

HDD 

4/26 ( 义） 

PM10:30:00-AM 0:45:00 

化デジ 
091 

番組名 

TSX4 

2 時間 15 分 

国 

HDD 

4/26 (' X ) 毎は）图 
PM10:45:00-PM11:00:00 

B S 

151 

番組名 

TSX8 
15 分 

国 

HDD 


•予約番組 


予約内容を確認/変更ずるには、©で運択して巧をを巧してください I 


自動録画予約の埋由： 

常陸太郎25号、银ダイビン义お巧み… 


新規予約 


実行/ホ実行 文字の大きさ 


pi 切換 


ひとことガイド表示 

操作に関ずる説明 
が表示されまず。 


操イ乍ガイド 

操作ボタンが表示されまず。 


自動録画予約の条件/ 視聴中の番組 

曰時指定予約 （ マニュアル予約）表示 


マークについて 


予約が設定されている番組 


録画予約実行中 




予約が一時的に未設定になっている番組 




自動録画予約実行中 


'自動— 

圓 


自動録画予約が設定されている番組 


重複 


番組編成の変更により予約が重複してい 
る番組 

※予約が実斤されなし\可能性があります 
ので、予約内容を見直してください。 


a 


番組編成の変更により予約が重複してい 
る自動録画番組 

※予約が実斤されない可能性があります 
ので、予約内容を見直してください。 


I し黄〕を巧すと、表示文字の大きさ（中^ 一大） を切り換えることができます。 
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はじめに 


テレビを 
設置ずる 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 





録画そ約ずる（つづき) 


予約内容を変更ずるには 


予約の実行結果を確認ずるには 


①登録された予約を©で選び、を}甲ず 

予約設定画面が表示されまず。 


[4 口 5(月 ） AM 1:00:00 -AM 1:00:00地デジ 051-1 



厕願因 

I 0000000000000000 1 のバ-ジ 

I し00000000 ] 凶。巧 _占 ', | J お 

②予約内容を変更して、@で「変更して予約する J 
または「予約を削除する J を選び、を巧す 

I I 変更して 11 予約を I 「居ろ 
し予約する J I 削除ずる I し巧〜 I 


0000000000000000 

00000000 


♦ 「日付」「開始/終了時刻」「チャンネル」のいずれかを蜜 
要すると、 マニュアル 予約として扱われます。 

♦詳しくは、マニュアル予約匹 a をご覧ください。 

予約を一時的に実行しないようにずるには 

① 登録された予約を©で選び、 C 1 D を巧ず 

② 実行設定確認で「はい」を選び、 （§) を}甲ず 


r ^ iisr が5巧） 1ホデジ1き組ち 

I V Ipgl AM 10:00:00- AM 11;30;30 | 081 | 


rawT 团 I 

賴扣々 I HDD I 

聞 I 

~ の 《l 团 I 


励 l^r 仰(月） 1 ホデジ「き組ち tsxTT 团11 11 

ISSSmi mj 。 • つ A.nn mj o.nn.nn I nil I I I i U I 

チェックマーク「八が未設定になることを確認します。 

未設定 □ A 口設定 

再度チェックマークを設定するには①、曾の手順で設定を斤しほす。 
♦録画予約実行中の番組は実行欄には「♦」が表示されまず。 

♦ 自動録画予約が設定されている番組は、実行欄の設定は 
でさません。 

予約内容を削除ずるには 

① 削除する予約を©で選び、 ro を押す 

② 削除確認で「はい」を選び、@)を}甲ず 


删モぁ i 口,^^^^^^ ^^^^^^^^^ 


♦自動録画予約番組を削除すると、自動録画予約の巧象から 
外れ、次回更新時予約が行われません。巧日 


◎で 「実行結果 J を選ぶ 

実行結果画面が表示ごれます。 



>回を巧すと詳細表示に切り換えることができます。 


実行予的は正常に実行さ打ました 

取消化の予巧と重担したためモ村はおり消でれました 


実行予的は正常に実行さ打ました 
実行予のは正常に実行で打ました 


Q ^を巧して、予約一覧を消ず 


お知らせ 


実行結果について 

「実斤結果」欄の表示の意は、またはよ<ある事例は U 
下のとおりです。 

-実行：①正甫に実行された場合。 

②レコーダーを変更して正甫に実行された場合。 

-脫肖：①録画開始時刻に停電等で AC 電源が切になっ 
た場合。 

② 予約録画開始時刻にダビング中だった場合。 

③ 自動録画開始時刻にクイックタイマー録画 
中だった場合。 

-失敗：①予約録画実行時に HDD またはカセット 
HDD の残量がなかった場合。 

② 予約録画実行中に残量がな < なった場合。 

③ コピーネパ'-(コピーす可）番組だった場合。 

④ B-CAS 力ードが正し<挿入されていない 
か未契約番組を予約実行しようとした場合。 

-中断：予約録画停止操作した場合。 

-削除：①番組開始時刻遅延により予約が重なった場合。 
②番組遅延により3時間過ぎてち番組が開始 
されなかった場合。 

‘代行：カセット HDD が挿入されていないため、 

HDD に録画した場合。 

-中止：予約録画中の途中でカセット HDD を本機より 
巧さ取った場合。 

表示文字の大ささについて 

予約一覧の表示文字の大ささを変更すると、見る一覧、 
予約設定の文字の大ささにち反映されます。 


f メモ J 


番組表や「さがす」から予約登録した番組を選択して 
決定ボタンを巧しても予約の変更、取り消しをするこ 
とができまず。 
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■録画番組を 2 つに分ける（番組分割） 
■ お好みの場面をサムネイルに設定ずる 

■チヤプターを設定する . 

■録画した番組のタイトルを変更する- 
■ プレイ U ストを作成、編集ずる……- 


■ 録画番組一覧画面について . 

■ダウン□-ドコンテンツー覧画面について . 

■ 見る一覧画面から選ぶ . 

■ プレイ U ストから選ぶ . 

■ライブラ U 情報を見る . 

■ いいとこジャンプで場面を探ず（オートチャプター機能) 

■映像を見ながら場面を探す（タイムナビ） . 

■ 番組を録画しながら再生ずる（追いかけ再生） . 

■ 再生中に2画面を楽しむ . 

■ いろいろな再生のしかた . 

• ある場面を止めて見る . 

• ゆっ<リ再生 . 

♦早送り再ち . 

• ス□-再生で見る . 

•早戻し再生 . 

• コマ送りして見る . 

参チャプターを頭出しして見る . 

•すこしスキップして見る （30 秒スキップ) . 

♦すこし戻して見る （10 秒バック） . 


■写真を見る . 

■スライドショーを表示ずる . 

■ デジタル八イビジョンビデオカメラの動画を見る 
■ SD メモ U 力ードから写真を取り込む . 

テの他の編集.設定について . 

■削除□ックを設定する . 

■番組•画像を削除する . 

■ 複数の番組.画像を削除する . 

■ フォルダを登録する . 

■ フォルダ名を変更する . 

■ フォルダを追力日.削除する . 

カセット HDD のタイトルを編集する- 
义字を入力する . 

■入カエリアの表示と操作 . 

■数字キー方式で文字を入力する . 

■ソフトキーボードで文字を入力する . 


録画番組-写真などを楽しむ 

録画した番組を見る . 112 


録画した番組を編集する- 


120 


録画した番組をダビングずる . 126 

■ ダビングずる . 126 

写真-ビデオを見る . 129 


0 0 2 4 4 
2 2 2 2 2 


245667 


7 8 8 


9 999999999 

^— -— ^— T — T — -— ^— ^— T — T — 
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3 
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8 9 0 , 
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はじめに 


テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 


















































録画した番組を見る 


録画番組一覧画面について 


毎週、毎日放送される連続ドラマなどの番組を HDD に録画した場合や映像コンテンツをダウン□—ドした場合に、 
録画した番組やダウン□ードコンテンツを自動的にフォルダ分類して表示しまず。（フォルダ自動整理ワケ録機能） 
連続ドラマなど同じタイトルの番組をフォルダごとに自動分類ずるので、見たい番組を快適に探し出ずことができまず。 
同じタイトルの番組が2番組になったとさに初めてフォルダを作成するので、不要なフォルダで画面が一杯になるふ 
配がありません。 

番組名だけでな<、ジャンル、ユーザー、未視聴番組など、さまざまな分類方法で検索がでさまず。 

また、出演者、キーワードおよびお好み検索で検索された番組を自動的に録画し分類することもでさます。 


「 HDD 」 選択時 


階層表示 

タブの階層を表示します。 


保ち先タブ表示 


AV ネツトワーク 
の起動 [1^ を参 
照ください。 


HDD 録画番組 受 


カセット 

HDD 


最強の格詞巧は！？ 

2011/4/10(6) AM 9:00 


断ジ001 TSX 4 0贿邮〇分 


小字まのためのミニ/(ス入門 

2011/4/4(3) AM 9:00 断リ001 TSX 4 00神00み 

芸人电のまねプランプリ 

2011/3/25( を ） AM 9:00 昕ジ001 J TSX 4 0贿邮〇み 

' 最新エコカーカタ□ブ 

2011/ 3/23(*) AM 9:00 昕ジ邮1 [ TSX 4()0 鹏〇与 

I ご当地おいしいものスペシャル I 

I 2011/3/19出 AM 9：00 _阶ジ001 _巧 X 4_0 贿邮〇分 ' 

教えたくないラーメン店 

2011/3/10は ） AM 9:00 tSfvOOl TSX 4 00時向00分 

過刊クチ〕ミランキング 

2011/3/1(财 AM 9:00 断で001 TSX 4 00神00分 


tSfi/OOl TSX 4 00神00分 


昕狮1 TSX 4 邮神00分 


録画番組 

決定ボタンで再生 
を開始することが 
でさます。 

録画 ch , 

録画日付- 
開始時刻 

録画時間 

-録画モード 


操作ガイド- 

操作ボタンが表示 
されます。 


I が-ィ.翊巧_ 


_夕字の大ささ 


I ぺージ . 1 メニュー I —r 戻る 〕— 


保を種類タブ表示 サムネイル画面 

録画した番組のシーンを表示します。 

「 U スト表示」に設定すると画面は表示されません。 iE 扫 


ひとことガイド表示 

操作に関する説明 
が表示されます。 


「 HDD 」一 「録画番組」一「番組名」一「番組名フオルダ」選択時 


① すバて 

② 未視聴 
感番組名 
® ジャンル 
感自動録画 

® ユ-ザ-フオルダ 


|-|番組名 H 番組タイトル3 ] 


番組タイトル1 


番組タイトル2 


番組タイトル3 


番組タイトル4 


番組タイトル已 


番組タイトル6 




フォぶダ「番組タイトル7 





を組タイトル3第7話 
201 い 3/10 は） AMO9:0O 

ま絹タイトル3第日話 
2011/3/3 妹） AMO9:0O 

ま絹タイトル3第己話 
201 い 2/24 は） AMO9:0O 

ま絹タイトル3第4話 
2011/2/17 は） AMO 加 0 

ま絹タイトル3第3話 
2011/2/10 は） AMO9:0O 

ま箱タイトル3第2話 
2011/2/3 妹） AMO 加 0 

ま絹タイトル3第1話 
2011/ 1/27 術 AMO9:0O 


前ぺージ表示 

表示がある場を、 
チヤンネルアップ 
A で前ぺージへの 
切り換えがでさま 
す。 


图論ジ^^ 


分類タブ表示 

録画された番組の 
分類項目を表示しまず。 


フオルダ表示 

番組名、ジャンルなど、選択した分類項目に 
含まれるフォルダを表示しまず。 


巧ぺージ表示 

表示がある場を、 
チヤンネルダウン 
▽で次ぺージへの 
切り換えがでさま 
す。 
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® すべて 

録画番組またはダウン□-ドコンテンツをずベて表示しまず。 

②未視聴 

録画またはダウン□-ドしてから一度も見ていない番組は、「未視聴」フォルダに分類されます。 

〇)番組名 

録画番組またはダウン□-ドコンテンツを番組名ごとに分類しまず。同じ番組名（ドラマ‘ドキュ y ンタ1」一など）は同じフォ 
ルダで管理されまず。スペシャル番組やドラマの第]話などが録画されると、まず「ずべて」フォルダで管理され、な降に同じ 
番組名が2番組な上（ドラマの第2話など）録画されたときに、テの番組名のフォルダが自動的に作成され、そこでまとめて管 
理されまず。 

©ジャンル 

録画番組またはダウン□-ドコンテンツを番組情報に含まれるジャンル（映画、ドラマ、バラエティ、 ァニん スポーツ、音楽、 
趣味/教育、ドキュ y ンタ1」一、ニュース、ワイドシヨー、劇場/公演、福祉、テの他）ごとに分類しまず。 

同じジャンルの番組は、同じフォルダで管理ごれまず。 

どのジャンルにも属ごない番組または外部入力からの録画番組は、「テの他」フォルダで管理ごれまず。 

©自動録画（キーワード-出演者） 

自動録画により録画された番組を表示しまず。 

「すべて」と番組をさがす画面で自動録画設定されたキーワード、出演者、お好み検索タイトルの各「キーワード」フォルダに 
分類されまず。 

©ユー ザーフォルダ 

録画番組またはダウン□-ドコンテンツを個人別に分類しまず。録画予約するときにユーザーフォルダを選ぶことができます。 
必要に応じてフォルダ名を変更晒したり、別のフォルダに登録晒したりするなど、ごまざまな編集を行うことができます。 


マークについて 

NEW 

録画した後、一度も再をしていない番組 

〜 

ダビング画面でコピー回数 （1 〜9回）に残りが 
ある番組 

T 

削除□ックされた番組（削除□ックは ) 

① 

録画-ダビング中に処理が異常中止した番組 


ダビング画面でのコピー禁止番組 

gagti 

いいとこジャンプで自動的にチャプターが設定されている番組 

回 

ダビング画面でのコピーワンス番組 


チャプター設定で手動でチャプターが設定されている番組 

囚 

録画•ダビング中に処理が異常中止するなどにより、 
サムネイルが作成でさない場を 

tgawiMiBi 

いいとこジャンプで自動でチャプター設定された番組にチャ 
プター設定で手動でチャプター設定した番組 

巧 

本編自動サーチ機能のチャプターが設定されている番組 

♦ 

クイックタイ マー 録画中の番組 

瞧压 3 一 

ダビング画面でホ要部分が指定されている番組 

m 

予約録画中のま組 


更新録画を設定している番組 


自動録画中の番組 

函 

DLNA で配信中の番組 

图 

自動録画したま組 


■巧 


•分類タブの「ずべて」、「未視聴」、「番組名」、「ジャンル」は、フォルダ自動整理（ワケ録）専用でず。番組を録 
画した場合や映像コンテンツをダウン□ー ドした場合に、自動的にフォルダ分類されまず。ワケ録用フォルタま、 
フォルダ内の番組やコンテンツを別のフォルダに移動したり、フォルダ名を変更することはでさません。 

参「ま組名」内の各つォルダは、同じ番組タイトルが2つけ Ji あるとさに自動的に作成されます。 

番組タイトルを変更すると、「番組名」タブに分類されないことがあります。 

番組タイトルを変更したい場合は、「すべて」タブ巧の同一ま組が同じま組タイトルになるように設定してください。 
番組タイトルの先頭から8文字（全巧の場合、ただし困などの囲み文字は除く）が一致しているとさに同じま組 
名として分類されます。 

•自動録画（キーワード•出演を）内の「キーワードフォルダ」は、最大日0個です。 

日0個を超えた場合は、フォルダ巧の最新の番組が最も古いつォルダから削除されますが、削除されたつォルダ 
の番組は、「すべて」フォルダに残ります。 

番組を削除して、番組が一つも無< なったフォルダは削除されます。 

♦カセット HDD に録画したき組は、分類タブ巧の「ホ視聴 J 、 「を組名 J 、 「ジャンル J 、 「自動録画フォルダ J は表示されません。 

•分類タブが「すべて」または「未視聴」の場合は、フォルダ表示部にフォルダは表示されません。 

♦お聴制限がまのダウン□-ドコンテンツは、 r すべて J にのみ分類されます。 


分類タブについて 


はじめに 


テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 


録画番組-写真 
などを楽しむ 
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録画した番組を見る（つづき) 


ダウン□—ドコンテンツー覧画面について 


「 HDD 」一 「ダウンロード」一「番組名」一「番組フオルダ」選択時 


視聴期限表示 

視聴期限のあるコンテンツの場を、期限 
までの残日数または残時間が表示されます。 


HDD に ダウン□— ドト 〔番組名 


組タイトル; 


辭且夕…い I y 
觀タイトル 2] I品 
麵タイトル3 11^ 

番組タイトル4 I 


n . 



番組タイトル5 


番組タイトル6 
フォルダ r 番組タイトル7 


'ん を実行中 
'ん 巧待機中 
&な停止中 
巧ェラ- 


番組タイトル3 
2011/4/10(0) 

番組タイトル3 
2011/4/10(3) 

番組タイトル3 
2011/4/10(0) 

番組タイトル3 
2011/4/10(0) 

番組タイトル3 
2011/4/10(3) 

番組タイトル3 
2011/4/10(0) 

番組タイトル3 
2011/4/10(0) 


4* 常熙5 


にニコアル 过 

巧想:10日 10時即9分 田 

にコァル d 

脚 ig:10 日 10時即9分 田 

にニコアル q 

脚!良:10曰 10時邮9ち 曰_画 

脚旧:10日 10時間59分 


脚旧:10日 I 10時間59分 


脚!良:10日 10時間59分 


脚旧:10曰I I10時同59せ 1^- 


[青 I I 赤 I I 緑 I I 黄 I 

メディア切換 削除する 文字の大きさ 

ダウン□ードコンテンツタブ 

ダウン□ードしたコンテンツが 
保存されています。 


状態表示 

コンテンツのダウン□-ド状態を表示します。 

ダウン□-ドの完了前でも再生することがでさますが、 
ダウン□-ド状態じよっては、再をが途中で停止する 
ことがあります。 


-ジ I メ ニュー 〕 [i 戻る ) 

^ _編集_板送へ戻る_ I 

I コンテンツ時間表示 

視聴制限コンテンツ表示 

視聴制限の設定が可能なコンテンツを表示します。 

視聴制限設定西日が有効なとさは、番組タイトル表示、 

サムネイル画像表示、再生、ダビング動作が制限され 
ます。 


• 実行中（团 M 3) :ダウン□ード実行中のコンテンツでず。 

•待機中（《3):ダウン□-ド実行中に、録画などの動作と重なったために、ダウン□ー ドが待機状態 
のコンテンツです。 

• 停止中 f CTiia ) :ユーザー操作によりダウン□ードが停止状態または電源が切られたために停止状態の 
コンテンツでず。 

•エラー (03) :ダウン□-ドに失敗したコンテンツでず。途中まで再生できる場合がありまず。 


お知らせ 


•ダウン□-ドコンテンツを再生ずるときは、利用条件などの確認のためにネットワークに接続した状態で行って 
くだごい。 

•視聴期限のあるコンテンツは、有効期限前の場合や有効期限切れの場合は再生でさません。 

•パックレンタル内にあるコンテンツの]つでも再生した場合は、パック内ずベてのコンテンツに視聴期限が適用 
されます。 

•視聴制限付きのコンテンツは、「視聴制限の設定」で設定/解除ができます。酉0 

•レンタルコンテンツを AV ネットワーク再生ずる場合は、ダウン□-ドした機器で一度再生してから行ってくだごい。 
•ダウン□-ドコンテンツは、サムネイルの設定、タイトル編集、チャプター設定、分割およびプレイ U ストの作 
成はできません。 

フォルダ登録は、ダウン□ー ドタブのユーザーフォルダ内のみで登録できます。他のタブ内のフォルダへは登録 
でさません。 

•ダウン□—ドコンテンツのサムネイル表示は、静止画になりまず。また、サムネイル画像力％いコンテンツは、 
E 0 マークが表示されまず。 
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録画した番組やダウン□ードコンテンツを一覧画面で表示して選択ずることにより再生することがでさまず。 
アクトビラビデオダウン□ード型サービスについては、 ^ を参照ください。 


〔見る I を巧ず 


見る一覧が表示されまず。 


I 見る こ HDD H 巧 _ 


I HOD I 宜 ii 在坦 1^ 


ご当地おいレい t の: I バシ T ル 
扣 1 リリけ出«： 1 » _ tr-. 
Bir こ <ないラ ー x ン店 
扣りけ,10は I W V-. 


^当!離 m ] '賊へ S る'' 


I 録画番組と同じ時間帯を毎週予約するには] 

毎遇予約したい録画番組を選択してから^を}甲し、 
©で「予約設定 J を選び、 （0 を}甲ず 

♦番組を予約する巧0の手順で予約設定を行います。 
•自動録画番組およびダウン□ー ドタブ巧のコンテンツ 
は、「予約設定」を選おできません。 

3に)で番組を選び、婷)を巧ず 

選おした番組の再まを開始します。 


綺で、 「 HDD またはカセット HDDj - r 録 
画ま組またはダウン□ード J タブを選択ずる 

録画番組またはダウン□-ド〕ンテンツー覧が表示されます。 


か争壬のた》の*二 KJl 円 
扣り,‘,川1—の 

S 人6めま〇グ5ンブリ 
扣 りり 脚 W 9：00 »» 


^ m m m 图留 | 

I :表示文字の大きご（中卜一大）を切り換えまず。 
|: HDD 、 カセット HDD などの y ディアを切り換え 
まず。 


見る一覧の画面配をやサムネイルなどの表示を変えるには 
見る一覧画面で駿を巧し、©で設定 
ずる項目を選び、@を巧ず 


再をポイン!-1 I 

チャプターポイント H 白 

チャプターが設定されている場含 
に表示されます。 

♦ IJ ジューム設定を「ずる」に設定している場合は、前回 
再生を停止した場面から再生しまず。函 

♦ 〇:自動録画した番組 （ 背景：蓮青色、图マーク付） 

を選択している場合、自動削除しない番組（背景: 
白色（マイルドグレーの場合)、图マーク付）に 
変更することができまず。 

(自動録画番組は、「録画番組」タブ内のコンテン 
ツのみでず。） 

♦ :ページを切り換えます。（番組が複数ページある場合） 

4再生を停止ずるには、西马を巧ず 

停止マークが表示ごれます 。I I 
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お知らせ 


2 



設定項目 

© 

内容 

画面デザイン 

マイルドグレー 
/クールブラック 

画面の配色を変えることが 
できます。お好みに合わせ 
設定しまず。 

お買い上げ時は、「マイルド 
グレー」に設定されています。 

サムネイル表示 
/リスト表示 

- 

サムネイル表示または IJ ス 
卜表示に切り換えることが 
でさます。 

自動削除番組を 
振巧ずる 

/自動削除番 
組を表示しない 

- 

自動録画された番組（自動 
削除が象番組）の表示ち法 
を設定します。 


参 録画番組を再生中に、放送チャンネルへの切り換えはできません。 

♦放送を視聴中に IJ モコンの再生ボタンで録画した番組を再生する 
ことがでさます。この場合、最後に再生した番組が再生されます。 

♦番組録画中にも再生することができます。録画と再生を同時に 
行っている場合は、停止ボタンを}甲すと再生が停止します。 

• HDD の空き容量が 2.5 GB ( TSX 4 モードで約1時間）な下 
になった場合は、自動録画番組は古い順に自動削除されまず。（削 
除□ック設定した番組や自動録画しない設定にした番組は自動削 
除されません） 

•自動削除しない番組に変更した番組は自 ii 削除する番組に戻すこ 
とはでさません。 

參見る一覧、番組表田白を表示しているときは、再生操作はでき 
ません。 

参 再生中にを}甲して、見る一覧を表示ずることができまず。 
この場合、再生は停止しまず。 

參見る一覧の文字の大きさを変更すると、予約一覧、予約設定の文 
字の大きさもお映されます。 ， 


アレビを外部機器をテレビを番組を 

接続ずる 楽しむ 録画•予約ずる 


接続した 


インタ—ネット AV ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定困つた I 


機器を楽しむサ—ビスを楽しむを楽しむ 


に合せて設定ずるしたいときときは I 













録画した番組を見る（つづき) 



おさ子みのシーンやジャンルの番組を集めたプレイリスト 
から見たい番組を再生でさまず。 

プレイリストを作成、編集ずるときは、政!をご覧ください。 


ライブラリ情報を見る 


今までにカセット HDD ス□ットに挿入したことのある力 
セット HDD に記録されている内容をリス!'一覧表示する 
ことがでさます。 


1悟る1を巧ず 

見る一覧が表示ごれます。田白 


1情る I を巧ず 

見る一覧が表示ごれます。田百 


2り i で 「 HDD またはカセット HDD 」一 
「録画番組」タブを選択ずる 


3 ©で「ずべて」または「ユー ザー フォ 
ルダ」を選び、到甲ず 


4 ©で「プレイリスト J を選び、 （§) を巧ず 

プレイ IJ ス I -一覧画面が表示されまず。 


録画番組に戻ずとさ 


メニユー _ 

画面デザイン 

リスト表示 _ 

削除ロック設定/解除 
ダビング_ 


フレイリス 


^到甲ず 

©で「録画番組」を選び、 
@を巧す 


メニユー _ 

画面デザイン 
U スト表示 
削除ロック設定/解除 
ダビング 


録画き組 


5 (§) でプレイリストを選び、（@)を巧ず 

還おしたプレイ IJ ストの再まを開始します。 


2 ©で「ライブラリ」を選択し、 （0 を巧ず 


見る 1ライブラ uH 

>1 H 1紛滞" 

HDD 



このテレビに择入したことがちるカセット HDD に 

_ 



言旗されている内容を巧設することができます 

。わ卜 

HDD 



実席の映像を是るには、そのカセット HDD を拝乂 

' - * 



する化要があります 

SD 力-ド1 

||ライブラリ1 
IAW かトク A| 



% 



をる イブラリト仔!セット HDD ザーフオルダ H すべて _I ぶう鸦; 5] 



卜かが。。 

日 

S さの巧 H 技は 17 

2011/1/28(*) AM MBWWS 

n 


力む卜 HDD 


C 

小学まめちめの s 二"ス入円 

2011/1/28(4) AM 9； C « MBSM * 



02 


L 

夏人ちのま扫ブランプ IJ 
孤1リ剧度 ） AM 9 ；M 扣紐)《 



力む卜 H 邮 
03 


C 

S 巧エコカーカタ□ブ 
孤1川28出 W 9: 扣 M 扁 M * 



カセット™ 


1 

こ当化ちいしいち®スぺシサル 
孤1/1脚出 AM 9:扣 CHMICIM 


[ 



1 

教えたくないラーイン店 
孤1川28出） AM か扣 M 饰 X « 



カセット HDD 
05 

ユーザー 
つオルブ 

L 

S 刊クチコ S ラン丰ンプ 
孤1川28出 ） AM 9;扣 MB ■抑> 



つ I ライブラリを削除するには ' 

@で削除ずるカセット HDD 「カセット 
HDD *」 を選択し、@を巧ず 

* :ライブラリ番号 


見る I HDD ) L 良画を巧」しユ-ザ-フオルタ」 L フオルタ3 J ぶう(な5 


「「すべて 

-- r 


1 7 ォルブ 11 

r 


プレイリストを 
2011/4巧映） 

プレイリスト1 

1 ル tohI 



ホ況 g 

を巧名 

ジャンル 

-ド-出 ■* 

白離画 

1つレダ2 1 



プレイリストを 
2011/4巧献） 

プレイリスト2 

1 ル tohI 

1 つレダ3 

1 


プレイリストを 
2011/4巧设） 

プレイリスト3 

1 ル tohI 

1 つレブ4 1 



プレイリストを 
2011/4巧献） 

プレイリスト4 

1 ル toh| 

1 つ才 J レダ5 1 

1 


プレイリストち 
2011/4巧献） 

プレイリスト5 

1 ル tohI 

1つレブ6 1 

L 


プレイリストを 
2011/4巧献） 

プレイリスト6 

1 ル tohI 

1 号 ife 1 フォルダ7 1 

t 


プレイリストを 

2011/4/5 (i*C) 

プレイリスト7 

國 


「青 i G ホ II 没コ I * I 

y ディア切を 削除ずる 紀员巧巧 义さの大5さ 


图な 


いこュ- I 「ぉ I 

宙是 巧さへ戻る 


4いうで「はい」を選び、獲)を巧ず 

録画番組表示に戻りまず。 


♦ライブラ I 」表示は I 」スト表示のみ可能でず。 

♦ライブラ I 」として保をできるのは、20個のカセット 
HDD まででず。2日個を超えた場合は、古いライブラ I 」 
から削除されまず。 

♦本体側 HDD はライブラ IJ 表示はできません。 

♦ライブラ I 」登録を「ずる」に設定している場合にカセット 
HDD の内容を記録できまず。晒 
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映像を見ながら場面を探す 
(タイムナビ） 


本編自動サーチ中 


1垣を J を巧ず 

見る一覧が表示されます。田目 

2 @で 「 HDD またはカセット 

HDD 」一 「録画番組」タブを選択ずる 


3 @で SBS / 田 SiQ / [□(本編自動サ- 
チマ-ク） マー クの付いている番組を選び、 
@を巧ず 



切換ガイド表示 「才ートチャプター登録」 

チャプターが設定されていで設定されたチヤプター 
るときに表示されます。 ポイント 


◄はたはにチヤプターポイントを頭出し再生できます。 



①キーワードの選択項目があるときは、@を}甲ずとキー 
ワードリストが表示されまず 

再ちパーがミ肖えているときは、を押し巧ちパ'-を表示します。 


②でキーワードリストから「キーワード」を選び、 

缺定)を}甲ず 1 ^自•卜，:、 I 

\ / [ ，け , —try I • 



♦ 「二:!ース」 r バラエティ 」 r 音楽」 r 野球」 r サツカー」などの 
番組で自動的にキーワードが登録されます。新しいキーワード 
を任意に登録ずることはでさません。 

• けートチトプター」を選択すると、ドラマなどの本編の頭出しがでさます。 
♦マニュアルでチャプター設定を行うと、キーワード IJ ストに 
「マニュアルチャプター」が登録されます。 

♦ 「チヤプター表示オフ」を選択ずると、チヤプターポイントを 
表示しません。 


早ちり区苗 

•「入」にすると、再生時に本編な外の部分を自動的に早送 
りしながら再生しまず。 

-サーチ 動作中は、「本編自動 サーチ 中」 の 
y ツセージが表示されまず。 

•本機能を使巧しないときは、「切」に設定しまず。 


再生中に見たいシーンの時間を選び、ジャンプして再生 
ずることがでさまず。 

1番組再生中に、^を巧ず 

y ニュー画面が表示されまず。 

ク©で「タイムナビ」を選び、獲)を巧ず 

タイムナビ画面が表示され一時停止になりまず。 



3 ©を巧し、お好みの再生位置を選ぶ 

約]分単位で再生位置が移動し、停止ずるとテの位置 
力、ら再生を開始しまず。 



♦巧し続けると、移動量が]分から日分に切り換わりまず。 
を巧ずと、最初の位置に戻って再生を開始しまず。 

4獲)を巧ず 

タイムナビ画面が消えて、通常再生画面になりまず。 


いいとこジャンプ（オートチャプター機能）について 

♦字幕放送のあるデジタル放送の録画番組に対して、日立独自のシーン解析アルゴ IJ ズムにより自動でチャプターを設定ずる機能でず。 
♦番組内容により正しく動作しないことがあります。 

♦録画中の番組を再生した場合は、いいとこジャンプを操作することはできません。 

♦本機でいいとこジャンプが設定された録画番組を他の外部機器で再生した場合、いいとこジャンプは操作ずることができません。 
参オートチャプター登録された番組をモード変換ダビングした場合は、オートチャプター設定は無効になります。 


録画した番組に自動的にチャプターを設定し、音楽番組の 
楽曲の頭出しやドラマ本編のスムーズな視聴がでさまず。 


I 「 HDD / カセット HDD (八ードディスク）を設定する」 
でけートチヤプター登録」を「ずる」に設定する。班 


① でキーワードリストから「本編自動サーチ」 
を選び、@ / (0 到甲す 

② @で[ス J を選んで@を}甲す 



「ス J で B 生 B に本 guw の n 巧«白«的に羊ち 0H 生し S 才 


ドラマなどの本編を自動サーチするには本編自動サーチ機能 


テレビを番組を 
楽しむ 録画•予約ずる 


接続した 


I インタ—ネット AV ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定困つた I 


機器を楽しむ11サ—ビスを楽しむを楽しむ 


に合せて設定ずるしたいときときは I 
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録画した番組を見る（つづき) 


番組を録画しながら再生ずる 
( 追いかけ再生） 


2程面切り換ぇ 

@で左画面とち画面を切り換える 


表示が選ばれた画面を表示しまず。 


録画中の番組を同時に再生ずることがでさまず。再生中 
は早送り、ス□一再生などの操作がでさます。 

1悟る I を巧ず 

見る一覧が表示ごれます。田白 

2运)で、 「 HDD またはカセット HDD 」 
-「録画番組」タブを選択し、©で録 
画中 マーク (•/@ /©) の付し、てい 
る番組を選び (§) を巧ず 

録画中の番組の先頭から再生が始まりまず。 

再生中は早送り、ス□-再生などの操作ができまず。 


3 ^生を停止ずるには 
I ■停止 怡 巧ず 

録画は継続されまず。 


♦早送り再生で録画しているシーンに近づくと、再生は一時 
停止になりまず。何も操作しないと約]分後（液晶テレビ 
の場合は約] 0分後）に一時停止が解除され、再生が始ま 
りまず。 

♦録画している放送は番組ごとに分割されまず。追いかけ再 
生は分割された番組の範囲内で操作が可能です。 


再生中に2画面を楽しむ 


再生画面の選択中は、 
0.8/1. 3倍再生、ス □- 
再生、コマ送りはできま 
せん。 


3 チヤンネル切り換え 

■頓表示が放送番組画面のとさ、に;で 
チヤンネルを切り換える 

再生画面は、チヤンネル 
切り換えできません。 


4 L 番組説日月を表示したり設定を変更ずるには 

^を巧し、@で設定したい項目を選び、 
(§) を巧ず 

サブ設定項目 （ X ) がある場合は、（〇)でサブ設 
定項目を選び、@ / (0) を巧す 




再を中の2画面表示例 


設定項目 

© 

内容 

番組説明 

- 

番組説明画面が表示さ 
れまず。店固 

ヘッドホ 

ン己叉疋 

心リドホンモ-ド^^ 

1/2 

設定の詳細について 
は、匹日をご覧くださ 
し、。 

心：/ ドあ盾量 X 

〇〜 6 日 


再生中に同時に放送中のを組をお楽しみになりたいとさ 
に便利な機能です。 


1 再生中に画 iJ を}甲ず 

再ち中の番組と放送中の番組が2画面表示されます。 


5 ^を巧ず 

1画面となって2画面を終了しまず。 


♦再生画面ではチヤンネル切り換えができません。 

♦再生中の2画面は字幕を表示ずることができません。 

♦ 2 画面表示で再生を停止ずると、ち側の画面が]画面表示されまず。 

♦いろいろな再生 110 中に表示を]画面から2画面に切り換えた場合、および2画面から]画面に切り換えた場合は、再生画 
_面は通常再生になりまず。_ 
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再ち中に、顧を巧ず 

巧ずごとに、 X 1.3 ^x 2^ Xlo^x 30^ X 60の順に 

t _ I 

速さを切り換えることができまず。 


再ま中または一時停止中に、 lilt ] を巧ず 

巧ずごとに、 X 2 一 x ]0 一 X 30 一 X 6日の順に速ごを切 

t _ I 

り換えることができまず。 


再生中、 1 . 3 倍速再生中またはゆっくり再生 
中に、 [ 0 硫ク向甲ず 


巧すごとに、約] 0杖、戻って再生します。 
♦] 日抄ごとに、60砂まで設定可能でず。 



♦1.3 倍速再生またはゆっくり再生な外のモードでは音声 
は出力ごれません。 


♦録画した番組によっては、まれに「サーチ（早戻し/早送 
り）」などが正常に動作しなし、場合があります。 

♦逆方向のコマ送りはできません。 

♦ 30 砂スキップ/ I 日抄バック動作後の再生速度は、通常 
の再生になりまず。 

♦ HDD またはカセット HDD に録画中や AV ネットヮーク 
サーバー巧日によるコンテンツ配信中に、録画番組の再生 
を同時に行い、早送り再生または早戻し再生を行った場合、 
サーチの速度が遅くなる場合がありまず。 

録画処理やサーバー配信処理を優先ごせるためで、故障で 
はありません。 

♦ TSX 4/ TSX 8/ TSX 24 でカセット HDD に録画した番 
組は、日立 UT 770/800 シリーズ、03/03日シリーズ、 
05/06シリーズおよび07シリーズ L 又外の機種では再生で 
さまセ:ん。 
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早戻し再生 


一 0 寺停止中に、[ I 誘 I を巧ず 

巧すごとに、]/16 ^1/8 ^1/2の順に速ごを切り換えるこ 
とができます 。 t _ I 


ス□一再生で見る 


サーチ （早戻し/ 
早送り）/ 

ス□—ボタン 

一時停止ボタン 

10秒パック 
ボタン 

停止ボタン 


實宣 fiiQ 


EiJ ち生 I II 送り I 

[… III i"- 時停が […111 
liofeJ 1 ■停止 || 


再生ポタン 

スキップ/ 

コマ送りボタン 
30秒 

スキップボタン 


ある場面を止めて見る 
再生中に、心-時卽 1 を巧ず 

♦由马§または I 再た生] を押ずと再生に戻りまず。 

♦-時停止が約]日分間つづくと、自動的に再生に戻りまず。 
(液晶テレビ） 

♦一時停止が約]分間つづくと、自動的に再生に戻りまず。 


(プラズマテレビ） 


ゆっくり再生 


再を中に、生} &} 甲ず 


>約 0.8 倍速のスピードで再生できます。 
化う一度 I 毎'"を ] を巧ずと通萬の再生に戻りまず。 


- 0 寺停止中に、と y を巧ず 

巧ずごとにコマ送りしまず。 


_チャプターを頭出しして見る_ 

再生中に、 [►► i ] またはを巧ず 

♦チャプタースキップ@ :次のチャプターの先頭から再生 
しまず。 

次のチャプターがない場合は番組の最後にスキップし、一 
時停止（約] 0秒間）しまず。 

♦チャプタースキップ巨含：再生中のチャプターの先頭から 
再生しまず。 

チャプターが設定されていない場合は番組の先頭から再生 
しまず。 

ずこしスキップして見る 
(30 秒スキップ） 

再生中、 1 . 3 倍速再生中またはゆっくり再生 
中に、を巧ず 

巧すごとに、約30秒スキップした場面から再生します。 

♦ 30 秒ごとに、180秒まで設定可能です。 


ずこし戻して見る 
(10 秒バック） 


コマ送りして見る 


インタ—ネット AV ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定困つた I 


サ—ビスを楽しむを楽しむ 


に合せて設定ずるしたいときときは I 



接続した 
機器を楽しむ 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 














録画した番組を編集ずる 


録画番組を2つに分ける 
(番組分割） 


録画を組をお好みの場所で分割することがでさます。 

1 悟司 到甲ず 

見る一覧が表示されます。田白 

2 ©で 「 HDD またはカセット 

HDD 」一 「録画番組」タブを選択ずる 


お好みの場面をサムネイルに 
設定ずる 


録画したを組のお好みのシーンを選び、サムネイルに設 
定することがでさます。 

1悟る I を巧ず 

見る一覧が表示ごれます。田白 

2 ©で 「 HDD またはカセット 

HDD 」 一「録画番組」タブを選択ずる 


3 @で番組を選び、^を巧ず つ©で番組を選び、^を巧ず 

♦自動録画番組は、「自動削除しない」に設定されて ♦自動録画番組は、「自動削除しない」に設定されて 

し、 る番組のみ番組分割できまず。0日 いる番組のみサムネィル設定できまず。11白 



お知らせ 


♦ 「分割中でず」の y ッセージが出ているときは、 AC 電源プラグを抜かないでください。 

♦カセット HDD の録画番組を分割中は、カセット HDD を抜かないでください。 

♦分割する場面によっては、分割される場所がずれる場合がありまず。 

♦再生の開始位置から15砂未満または終了位置から15秒未満の場所では番組分割できません。 

♦分割された2つの録画番組のタイトルは同じタイトルになりまず。 

•15 分が内に予約録画が始まる登録がある場合は、番組分割はできません。 

♦チャプターポイントの直前で分割した場合、そのチャプターポイントのサムネイルが表示ごれない場合があります。 
♦すでに999個の録画番組がある場合、番組分割をすることはできません。 

♦一度録画番組の分割を行うと、分割前の状態に戻すことはできません。 
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サムネイル設定画面について 


I- 再生画面 

再生している画面が表示されまず。 

I -現在時刻 

サムネイル設定 i — rr 洗 

す。 ....... 


再生 マーク 

再生中のモード 
が表示されまず。 


再生中の時間 


現在の登泰サムネイル： 


再生、コマ I 


ti りなどのリモコン操作で登録したい場面を選びます 


〔 


〕 




厂巧定 ) r 戻る 1 
サムネイル登録 戻る 


再生ポイント 

再生中の位置を 
ま不しまず。 


サムネイル 

現在登録されている 
サムネイルが表示さ 
れます。決定ボタン 
を巧ずとサムネイル 
が更新されまず。 
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はじめに 


テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 




録画した番組を編集ずる（つづき) 


チャプターを設定ずる 


チヤプターを設定することにより、再生中にチヤプタースキップボタン （ W 、!◄◄) を}甲してチヤプターポイント 
から再生することができます。 


1悟る I 到甲ず 

見る一覧が表示されます。田白 

2 ©で 「 HDD またはカセット 

HDD 」一 「録画番組」タブを選択ずる。 


チャプターポイントを削除するとき 

@でチャプターポイントを選び、 
CS を巧ず 


3 ©で番組を選び、^を巧ず 

♦自動録画番組は、「自動削除しない」に設定されている番 
組のみチャプター設定できます。 U 目 

4 ©で「各種編集」-「チャプター設定」 
を選び、 （0 を巧ず 

チャプター編集画面が表示ごれます。 



5お好みの場面を選び、匹画を巧ず 

福 、 願 、 [isfjs @、などのボタンを使って 
お好みの場面を選びます。 


7 5、6の操イ乍を繰り返して、必要な 
チヤプターポイントの登録を行う 


才ートチヤプターをマニュアルチヤプ 
ターとしてコピーするには 

才ートチヤプター登録されている番組は、マニュアルチヤ 
プターとしてコピーすることびでさます。 

① rwi を巧ず 

確認メツセージが表示されます。 

② ( S ) で 「はい」を選び、 獲) 到甲ず 
P 扇到甲ず 

チヤプター設定を終了します。 


ら @を巧ず 

^一時停止した場面がチャプターポイントとして登録さ 
れまず。 



♦チャプターの開始場面が表示されまず。 

♦再生中に ( g ) を巧してもチャプターポイントを登録することが 
でさます。 


お知らせ 


•一つの番組で最大255個、チャプターを設定でさ 


•本機では、録画ま組の結合はでさません。 

参チャプターポイントと次のチャプターポイントとの 
間隔は日秒 U 上必要です。チャプターポイントの間 
隔が5秒 JiLh ない場合は、チャプターポイントを設 
定することはでさません。 

参オートチャプターが入っている番組にチャプター設 
をした場合は、キーワード I 」ストに「マニュアルチャ 
プター」が追加されます。 
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チャプター設定画面について 


再生中の時間 


再生 マーク 

再生中のモードが表示されまず。 

I 再生画面 

再生している画面が表示されまず。 



番組の録画時間 


チャプターポイント 

チャプターが設定されて 
いる位置を表示します。 


再生ポイント 

再生中の位置を表示しまず。 


選択表示 

カーソル ◄ 、►ボタンで 
選択されたチャプター 
ポイントをオレンジ色 
の太枠で表示しまず。 


現在登録されているチヤプター 
開始場面が表示されまず。 
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はじめに 


テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 




録画した番組を編集ずる（つづき) 


録画した番組のタイトルを 
変更ずる 


録画した番組のタイトルを変更することがでさまず。 

1區查)を押ず 

見る一覧が表示されます。田白 

2 ©で 「 HDD またはカセット 
HDD 」一 「録画番組」タブを選択ずる 

3 ©でタイトル名を変更したい番組を 
選び、^を巧ず 


プレイリストを作成、 
編集ずる 


録画した番組からお好みのシーンを集めたプレイリスト 
を作ることがでさまず。 

番組全体はもちろん、チャプターもプレイリストに登録 
でさるので、お好みのシーンやジャンルの番組をお巧さ 
な順唐で楽しむことがでさます。 

1悟司を巧ず 

見る一覧が表示されまず。 B 0 


2妙で 「 HDD またはカセット HDD 」 
-「録画番組」タブを選択ずる 


♦自動録画番組は、「自動削除しない」に設定されている番 
組のみタイトルを変更することができます。晒 


4 ©で「各種編集」■「タイトル名変更」 
を選び、 （0 を巧ず 


タイトル各変更画旧が表示されまず。 



3 ©で「ずべて」または「ユー ザー フォ 
ルダ」を選び、駿到甲ず 

©で「プレイリスト J 
を選び、（@)を巧ず 

プレイリスト画面が表示されまず。 
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J - リモコンでタイトルを入力ずる 

文字入力については晒をご覧くだ立い。 
rwi を押すと入力ちまを切り換えることができます。 



^タイトルが確定したら獲)を押ず 

U (数字 キーち 式の場合） 

巧しいタイトルが番組一覧に表示立れます。 


5 ©で編集したいプレイリストを選び、 
を巧ず 

プレイ I 」スト編集画面が表示されまず。 

新規にプレイ IJ ストを作成したい場合は、 SD を巧しまず。 
プレイ IJ ストを削除したい場合は、 nri を巧します。 




プレイ I 」スト編集画面が表示されまず。 

♦自動録画番組は、「自動削除しない」に設定されている番 
組のみプレイ IJ スト編集できまず。 
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ら径)で選択元のタイトル/チヤプターを 
選び、 （0 を巧ず 

イ乍成プレイ I 」ストに挿入する場巧を示すカーソルが表示ご 
れます。 

C 5〕 を巧すと、タイトル表示またはチヤプター表示に切り 
換えることができます。 



♦チャプター設定を行っている選お元の番組は因マーク 
が表示ごれます。 

7 @でか成プレイリストのタイトル/チヤ 
プターを入れる場所を選び、@を巧ず 



タイトル/チヤプターを削除ずるには 
©でか成プレイリストのタイトル/ 
チヤプターを選び、 （ S を巧ず 
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はじめに 


テレビを外部機器をテレビを番組を 


設置ずる接続ずる 


録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット AV ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定困つた I 


サ—ビスを楽しむを楽しむ 


に合せて設定ずるしたいときときは I 







録画した番組をダビングずる 


ダビングする 


内蔵 HDD に録画した番組やダビング可能なダウン□ードコンテンツをカセット HDD にダビング（コピー/厶ーブ）したり、 
AV ネツトワークに接続された A V ネツトワークダビング対応機器にダビング（コピー/厶ーブ）ずることができまず。 



I A V ネットワーク接続機器へダビング（コピー/ムーブ）するとさ 

I ①本機と AV ネットワークダビングが応機器を LAN で接続ずる。0^ 

1 © AV ネットワークを起動し、サーバー機器一覧じが応機器が表示されることを確認ずる。0^ 

h 圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓 


1情る I を巧ず 

見る一覧が表示ごれます。田白 

2 @で 「 HDD またはカセット HDDJ - 「録 
画番組またはダウン□ード J タブを選択ずる 


3 ©で番組またはフォルダを選び、^を 
巧ず 

♦フォルダ内のずべての録画番組をダビングする場合は、 
「フォルダ」を選択しまず。 

♦自動録画番組は、「自動削除しない」に設定されている番 
組のみダビングできまず。 B 百 


4巧^で「ダビング」を選び、 （§) を巧ず 


ダビング画面が表示されまず。 


リストま示 
ま組説巧 
肖齡□ック設定/醉除 


自動削除さ巧をま示しない_ 
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©で「ダビング先 J を選び、@を巧ず 



設定項目 

内容 

HDD 

内厳 HDD にダビングずるときに選択します。 

ダビングするつオルダの指定ができまず。 

カセット HDD 

カセット HDD にダビングずるときに選がしまず。 
ダビングするつオルダの指定ができまず。 

ス □、ソ トにカセット HDD が入っていない場合は選巧できせん。 

外部アナ□グ 
機器 

デジタル放送/録画番組出力端子から外部アナ□グ機器へ 
ダビングするときに選がしまず。 

AV ネットヮ-ク 
臟機器 

AV ネットワークに接続された AV ネットつークダビングが 
応機器を選おします。 AV ネットワークダビングにが応して 
いない機器の場合は選巧でさません。 


♦ダビング先として選択できない場合は、グレー表示となりまず。 
♦フォルダダビングの場合は、 「 AV ネットワーク接続機器」の選 
択はできません。 


ら ©で「ダビング方法」を選び、 （§) を押ず 



設定項目 

内容 

テのままダビング 

そのままの画質モードでダビングします。 

モード変換ダビング 

画質モードを変換してダビングします。ダ 
ビング先が外部アナ □ グ機器や AV ネット 
ワーク接続機器の場含は選択でをません。 

ホ要部分削除ダビング 

ホ要部分を削除してダビングします。ダビ 
ング先が AV ネットワーク接続機器の場を 
は選択でさません。 


♦ダビング方法として選択できない場合は、グレー表示となります。 
♦ダビングずる番組によっては「ダビングち法」は選択できません。 


7 ©でダビングずる番組を選び、 （§) を押ず 

コピー回数が残っている番組などをムーブ（移動）ずると 
きは m を巧しまず。 

「モード変換ダビング」または「ホ要部分削除ダビング」を 
選択しているときは、番組を選択するとそれぞれ「ダビング 
モード選択画面」または「不要部分指定画面」が表示されまず。 


見る i HDD H gSlfi 

V.liW 电 卜 W タイトル_ も1佛 

M 吉 W して<だごい 
子Iツクマ—5ザつ S ます 



… 3/12( t ) PM 1:00 »巧咖 TSU 1 H 0 W 




困早《遽《ドラマ 

[春■の向こう ffij 


i 5 =m o 


画 


11) 3/1 Htl PM 1:00 

»巧咖 TSI 8 


ewi 

C ダビング56 ) a セット HDD 

回 


困早苗 mi ドラマ 

…"川 (《 PM 1:00 

[« ■め向こラ fliJ 

»巧咖 口 U 

Kim 

Fra c 

■ 

r ヴビングち法）不 M ザ MKI ヴビンプ 

ivj 


困早苗ドフマ 

11り,川1 PM 1:00 

riae め向ーラ flij 

，巧 m 口" 


1 けし 1 u I 

1 

{ MMK MM :4 



困早《«!ドラマ 
11) 3/ 1«) PM 1:00 

[« 露め向こラ flij 

» 巧 DM TSX 6 

iMm 

iFra 田 ■ 

1 

1 



困早 K 邏 R ドラマ 
11) 3/ 7( S ) PM 1:0。 



画 ■ 

1中と1 1ぉ1 

因 


困早巧 IR ドラマ 
"り, 5出 PM 1:00 

[1 ■め向こラ ORJ 

Hf ： 1000 TSX 6 

1 ■■叫 s 

覃 1 


1-1 

編〜〜 


图 "ぶ 


甲 


コピー回数表示 （Bar 匹ち]) 

-コピー回数がある場をは ESI 〜 BS] のアイコンを表示します。 

. コピー回数が日回またはコピーワンス （1 回録画可能）番組の時 
は [7^ のアイコンになります。 

•コピー禁止の番細ま、 Era のアイコンを表示します。 

♦設定した番組に®マークが表示され、薄黄色で表示されます。 
♦設定した番組を解除ずるには、設定ごれている番組を選 
んで@を押しまず。 

♦フォルダダビングの場合は、番組の選択はできません。 

♦ AV ネットワーク接続機器へダビングずる場合は、選択 
でさる番組数は最大] 0番組でず。また、コピー回数が残つ 
ている番組は、ムーブ（移動）できません。 
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そのままダビングずる場合 


©で「ダビング開始」を選び、 （§) を巧ず 

確認画面が表示ごれます。 

内容を確認して、 （0 を押すとダビングを開始します。 

>ダビング中は、 （ iis ちを巧すと進行度が表示されます。 


モード変換ダビングずる場合 


① ©で「ダビングモード J を選び、@を巧ず 

② ^5)で「ダビング開始 J を選び、 （§) を}甲ず 


不要部分削除ダビングずる場合 


①不要の場面を選び、|||-觀1を巧して、を乡を巧す 

生し [l^ls (|Sl1s (jjjfils I►H などのボタンを使って 
お好みの場面を選びます。 

♦事前にチャプター設定！®でチャプターポイント設定を行 
うこともできます。 

逆 ©で不要部分のチャプター開始場面を選び、 

SD を巧ず 

再度 CWD を巧すと指定が瞄除されます。 

設定が終了したら、^を巧します。 

♦複数の番組を指定するときは、巧"で番組を選択します。 

⑤©で「ダビング開始 J を選び、 

(0 を押ず 


不要指をチヤプター 


] ダビングす g 部分の指を ミをな 

圓 


チヤブター定なちI 

广 ■ 1 r y 1 


■ qr . ダビングし巧し巧*な宙せを苗定でさます 

, _ ^ cmj 1 

が卜|'〇«|__ WM-fihM s るに a る」 

不要指をチヤプター開始場面 
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ダビングを中止ずるには 


ダビング中に^を巧し、©で「ダビン 
グ中止」を選び、@を}甲ず 


番巧説明 

mm 


オフタイマー_ (切） 


明るさセンサー(入） 

♦ムーブ（移動）モードでは、番組の途中でダビングを中 
止ずることはできません。 

♦複数の番組をムーブ（移動）亡ードでダビングしている 
場合は、次の番組のダビングが中止されまず。 

(次ぺージにつづく） 




ダビングモードについて 

♦ダビングモードは、ダビング元の録画モードと同じか、ま 
たは録画モードを変更してダビング（亡ード変換ダビング） 
ずることができまず。ただし、巧;画質モードから高画質モー 
ドへのダビングはでさません。 

♦ TSE から TSX 4 へのダビングは、解像度が 1440 x 1 080 
から1920 X 1080にアップするためダビングでさません。 

♦亡ード変換ダビングまたはす要部分の指定があるダビング 
は、等速ダビングになりまず。 

♦亡ード変換ダビングをずる場合、チャプター設定は引き継 
がれません。 

♦外部の録画機器で録画されたカセット HDD の番組を本機で 
モード変換ダビングまたはす要部分の指定のあるダビングを 
する場合、記録されたデータの記録レートが高い場合に、ダ 
ビングしたあとの再生画面にブ〇ックノイズが発生ずること 
がありまず。 

♦不要部分の指定をしてダビングしたものは、本機とは別の機 
器で再生した場合に、繫ぞ目にノイズが出ることがありまず。 

♦不要部分削除ダビングを実施したことのある番組は、モー 
ド変換ダビングを行うことはできません。 

♦ TS モードが外で録画され、ダビングモードを変更してダビ 
ング（モード変換ダビング）された番組は、本機の AV ネッ 
トワークサーパ'-機能！®により、相手機器で再生を行った 
場合、機器によっては映像や音声が途切れることがあります。 

フォルダのダビングについて 

♦ 「フォルダ」を選択した場合は、ダビング先が HDD / カセッ 
卜 HDD のときは、フォルダごとのダビングを行いまず。 

♦ 「ダビングちま」の選択はできません。 

♦フォルダ内に削除□ックが設定されている番組がある場 
合、フォルダごとのダビングはできません。 

番組の選択について 

コピー回数が0回またはコピーワンス （] 回録画可能）の番 

組に巧してコピーとして選}尺してもムーブ（移動）になります。 

ダビング先について 

♦セキュア非対応のカセット HDD は、コピーフ IJ - の外部 
入力信号、コピーフ1」一(コピー制限なし）のデジタル放 
送のみダビング可能でず。コピーワンス （1 回録画可能） 
やダビング] 0のデジタル放送はダビングできません。セ 
キュアが応カセット HDD を推奨しまず。 

♦カセット HDD を使巧したダビング中は、カセット HDD 
を扳かないでください。カセット HDD の録画番組が損な 
われる場合がありまず。 

AV ネットワーク接続機器へのダビングについて 

♦ AV ネットワーク接続機器へダビングずる場合、コンテン 
ツによってはダビングできない場合がありまず。 

♦ AV ネットワーク接続機器によっては、ダビングできない 
場合がありまず。 

外部アナ□グ機器へのダビングについて 

♦ダビング先に「外部アナ□グ機器」を選択ずると、デジタ 
ル放送/録画番組出力端子からダビングコンテンツの映像 
•音声を出力しまず。こ重音声は「主+副」で出力ごれまず。 

♦ダビング 開始に合わせて映像.音声が出力ごれまず。ダビ 
ング開始前に外部録画機器の準備を完了してください。 

♦ 「入力自動録画」を「ずる」に設定しているときは、ダビ 
ング開始されるまで、映像•音声は出力されません。 0 田 

♦宇幕付き番組を宇幕付きで録画したい場合は、 y ニュー「宇 
幕設定」を「入」にしてダビングしてください。白田 
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はじめに 


テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 







録画した番組をダビングずる（つづき) 


ダビングする（つづき) 


ダビング10について 

本機の HDD (*1) に録画されたダビング] 0のデジタル放送番組は、カセット HDD または AV ネットワークダビング対 
応機器へ]0回までのダビング （9 回コピー +] 回ムーブ）が可能です。ただし、ムーブ（移動）した場合は、本機の 
HDD から当該番組は、自動的に消去されます。 

本機の HDD に録画した番組を再生しながらデジタル放送/録画番組出力端子からアナ□グ接続経由でデジタル録 
画機器へ録画ずるときは、ダビング（コピ _) 回数の制限はありませんが、コピーワンス〇回録画可能）の録画 
となりますので、ダビング（コピー）した番組の再ダビング（コピー）はできません。 

また、デジタル放送番組を直接デジタル放送/録画番組出力端子からアナ□グ接続経由でデジタル録画機器へ録画 
ずる場合は、コピーワンス （] 回録画可能）の録画となりまず 

*1 :ダビング]0は、内蔵ハードディスク （ HDD ) に録画されたデジタル放送番組のみに適巧されまず。 I 」ムーバブル八ードディ 
スク（カセット HDD ) に直接録画した場合は、コピーワンス （] 回録画可能）の録画となりまず。 

ダウン□—ドコンテンツのダビングについて 

•ダビング可能なコンテンツをダビングずるときは、「モード変換ダビング」、「不要部分指定ダビング」お 
よび「ムーブ（移動）」はできません。また、コンテンツによってはダビング回数に制限がありまず。 
ダビング先を HDD にした場合は、ダビングしたコンテンツは HDD タブ内に表示され、ダビング回数は]回と 
カウントされまず。 

•ダビングしたコンテンツは、裏番組チエック画面では画像は表示されません。 

•ダビングしたコンテンツは、「モード変換ダビング」、「す要部分指定ダビング」はでさません。 

•チャプターポイントが設定されているコンテンツをダビングした場合には、チャプターポイントがずれることがありまず。 
•カセット HDD にダビングしたコンテンツは、曰な UT 770/8 日日 シ I 」ーブ、 日 3/ 日 35シ U —ブ、05/06 vU - 
ブおよび 日 7シ I 」ーブが外 （日]、日 2、 UT 7 日日 シ I 」ーズ、 IV - R ] 日日日） では再生できません。 

•カセット HDD にダビングしたコンテンツを曰な 0] シ U - ズ （ P 日 0- XR 0]、 L 37- XR 01) などでし LINK 端 
子からムーブ（移動）ずると、コンテンツが消去されます。また、ムーブ（移動）先でも再生はできません。 

AV ネットワークダビング対応機器について 

•動作確認でさている AV ネットワークダビング対応機器の情報については、下記 URL を参照ください。 

nttp://av-hitachi-co-jp/tv/support/check/index-ntml 


•ムーブ（移動）とは？ 

著作権保護により、コピーワンス〇回録画可能）やダビング] 0のデジタル録画番組を、 HDD またはカセット 
HDD に移ずことをムーブ（移動）といいます。この場合、元の録画番組は消去されます。 

•ダビング中は、 AC 電源プラグを抜かないでください。 HDD またはカセット HDD の録画内容が損なわれる場合 
がありまず。電源を切る場合は、 U 亡コンで切ってくだごい。 

•ダビング中に選局操作を行うことで、放送番組を視聴ずることができまず。アナ□グ外部機器へのダビング中は 
再生ボタンにより、ダビング画面へ戻ります。 

•ダビング中に予約録画の開始時刻になった場合、予約録画がキャンセルされ、予約録画は実行されません。 
•ダビング時に、不要部分の指定が有効になります。ムーブ（移動）の場合は、指定した不要部分も HDD から消 
去されまず。 

•ダビング中は、インターネット、 AV ネットワークサーバー、 AV ネットワーク機能をご利用になれません。 

•ダビング中に本機の不具合等により、ダビングが正常にでさなかった場合の内容 （ データ）の補償や損失、直接、 
間接の損害について、当社は一切責任を負いかねまず。あらかじめご了承ください。 

•カセット HDD に直接録画した番組や HDD からカセット HDD にダビング（コピー）した番組は、 HDD へ再 
ダビング（コピー）ずることはでさません。 

•コピー回数が残っている番組をカセット HDD へ「ムーブとして選択 J ずると、本機の HDD から当該番組は自 
動的に消去され、ムーブ（移動）した当該番組のコピー回数はなくなります。 

•デジタル放送番組の全てがダビング]0になるわけではありません。 

•セキュア非対応のカセット HDD は、コピーワンス （] 回録画可能）やダビング] 0のデジタル放送番組はダビ 
ングでさません。 

•私的目的で録画したものでも、著作権者等に無断で、販売したり、インターネットで公衆に送信ずると著作権侵 
害となりまず。 
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♦本機は、最大約] 200万画素までの写真データの表示を確詔しています。 

♦表示できる画像データは、 HDD は 9,9 弓 9 個、 SD 力ードは弓 99 個まででず。 

• DCF(Design rule for Camera Filesystem) とは、デジタルカ X ラの統ーフォーマットとして制定された画像ファイル 
フォーマットでず。 DCF 対応のデジタル機器では、相互に画像ファイルを利巧ずることができまず。 

♦サムネイルがない画像データはサムネイルが表示されません。 

♦パソコンなどで編集した画像データや画像データの種類によっては表示されないことがありまず。 

♦大切なデータは、バックアップを取って置くことをおずずめしまず。 

♦本機能を私的な目的な外でご利巧にならないでください。著作権法上違反になる場合がありまず。 


デジタルカ X ラで SDX モリーカードに記録した静止画像または HDD に保巧した静止画像を再生して、テレビ画面 
でご覧になることができまず。表示できる画像データは、 DCF 規格の JPEG ファイルフォー マツ ト画像データでず。 


〔見る I を巧ず 


見る一覧が表示立れます。田目 


I 見る f HDD JK すべて _ 


こ当地おいしいバシ古ル 
扣11,3卿— 畑 
B えた < ないラー;<ン店 
扣り,3卿 W 9：1» ««« 


图《 


2 な)で、 「 HDD 」- 「写真」または 「SD 
カード」一「写真」タブを選択する 


サムネイル画面が表示されます。 


□ □ 


□ □旦 □□ 

□ □□□□ 


^ I^II^I I^ I 

IA 州か， Aj ll 」 u — y' — N_L 」 u — ij I 11 ■ 

I 一 - »'-j I g I I » I rjg -! 同ごご I だユ - I r お - 1 o~9 

'巧ィ巧 M. 写回 R 文宇®大ミで 切» fM SGSARS •ろちち 


つ©で画像を選び、@を巧ず 

選おした画像を全画面表示します。 

サムネイル表示に戻すときは、を巧します。 




• fvi :ページを切り換えまず。個像が複数ページある場合) 
• r ^ :ボタンを巧ずごとに9 0度ずつ時計周りに回転し 
まず。 

•r ^： HDD に保存している静止画像を削除ずることがで 
さまず。 

♦数字ボタン（医]-®):数字ボタンで]〜 3 村了の数字を 
入力ずると、指定したサムネイル 
を選択ずることがでさまず。 

(例） 日 0枚 目一區 1、 陋 I 
] 2日枚目一回、國园 

♦ 1^:全画面表示にしているときに映像設定ができます。巧目 

I 表示順序を'亥更ずるには] ( HDD に保をした静止画像の場合 } 

画像を選択してから^を巧し、@で「時間 
順表示」または「タイトル順表示」を選び、 


SDX モリーカードを X モリー挿入口に入れます。白因 

静止画像データは、 HDD に保巧しておくこともでさます。 （ SDX モリーカードから静止画像を取り込む 


写真-ビデオを見る 


接続した 
機器を楽しむ 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


インタ—ネット AV ネットワ—クお好みや使巧状態個別に設定困つたをり 也 
サ—ビスを楽しむ1^を楽しむ_に合せて設定する」^たいとき II ときは II ミグが 
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写真-ビデオを見る（つづき) 


スライドシヨーを表示ずる 


画像データを自動的に切り換えて表示することがでさます。 

写真を見る！©を表示ごせ、スライドシヨーを開始したいサムネイルを©または数きボタンで選びます。 


1 ] 訟を巧し、「スライドシヨー」を選び、 
—@を巧す 

スライドシヨー設を画面が表示されます。 


3]© で「スライドシヨー実巧」選び、 
を巧ず 


ちる 1 SD 力ード H 1 S H " すべて一 一[ 1 ち辞巧 


スライドシヨー 

スライドシヨーのをを•実巧ち 
巧います 

口 


Q 

□ 

□ 


1 表示面)1 11巨巧 

I スライド! 0* I フエード 

I~I ぉ向 



口 

□ 



I ilDiS し i しない 







I ||« ||スライドシ3^|»5| 








00000000000000000000000 c'oooooooo 


I 青 1 I 巧 I I 織 I I 貢 I 闯 ぺ-ジ I 夕こユ- 1 I お I 
_スキッフ B ち_色因担ち__»をへちる_ 

⑥で設定したい項目を選び、感を巧し、 
©で設定する 


スライドシヨー(自動再生）が開始ごれまず。 

♦スライドシヨー表示中に®を巧すと、スライドシヨーを 
一時的に停止することがでさまず。 

もう一度@を巧ずと、スライドシヨーを再開しまず。 


41^を巧ず 

スライドシヨーを終了し写真を見る画面に戻りまず。 


設定が終了したら@を巧す 


設定項目 

⑤ 

内容 

表示間隔 
け少） 

己〜 6 日(己 砂間隔） 

画像を表示し終わってから巧の 
画像を表示し始めるまでの時間 
を指をすることがでをます。 

スライド効果 

つ エー ド/ク□ス/ 
スライド/ターン/ 
セピア/モノク〇 

写真の切り替わり時の効果を 
設定でさます。 

実行順序 

順ち向/逆ち向 

サムネイルに表示されている 
番号が大きくなる方向に切り 
換えるとさは、順方向に設定 
します。 

繰り返し 

ずる/しない 

「する」に設をすると、最後の 
画像データを表示した後は、 
自動的に最初の画像データに 
戻って表示が続けられます。 


スライドシヨーの範囲を指定ずるには 


① C § D を押ず。 

©© で範囲の始めを選び、唾)を押ず。 
©©で範囲の終わりを選び、@を巧す。 


スライド シヨーで 表示しなし、 

よラにするには（スキップ設定） 

@でスキップしたい画像を選び、 CMD を巧ず 

スキップ設定する画像に の マークが表示ごれます。 
スキップ設定を解除ずるには、設定されている画像を 
選んでを巧しまず。 



♦ C ^ で設定した表示ずる範囲の指定は、スライドシヨー 
を終了すると解除されまず。 

♦スキップと回転の設定内容は、記録ごれている内容が異な 
る SDX モ1」一力ードを挿入ずるまで保をされまず。 
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♦ C § D を巧ずと、シーン表示またはプレイ I 」スト表示に切 
り換えることができまず。 

を巧ずと、表示文字の大きさ（中^一大）を切り換 
えることができまず。 

♦胃でぺージを切り換えることができまず。 

( ビデオが複数ページある場合） 


>デジタル八イビジョンビデオカ y ラ撮影した AVCHD 規 
格準拠（音声 フォーマット： ドルビーデジタル形式）の動 
画を再生できまず。 

> SD スピードクラスは、4な上が必要となりまず。 

ただし、ビデオカ y ラや撮影モードによっては、クラス6 
が必要となる場合がありまず。 

ずべてのビデオカ y ラとの組み合わせを保証ずるもので 
はありません。 

>パソコンで編集したビデオデータは正常に再生できない場 
合がありまず。 


デジタル八イビジョンビデオカ/ラで撮影した八イビジョン動画 AVCHD の再生が可能でず。 


1悟る I を押ず 

見る一覧が表示されまず。田日 



2 ©で、 「 SD 力ード」—「ビデオ」タブ 
を選択ずる 

シーンまたはプレイ U ストのサムネイル画面が表示されます。 

シーン表示：[シーン] 



プレイリスト表示： [ プレイリスト1 



3 ◎でビデオを選び、@を巧ず 

選択したビデオファイルの再生を開始しまず 。 m 
停止ずるときは、を巧しまず。 



♦早送り/早戻し再生は、4倍速のみでず。 

♦ス□一再生は、]/8倍速のみでず。 

♦タイムナビは操作できません。 

♦ AVCHD 再生中は2画面を表示ずることはでさません 

♦ IJ ジユーム設定および I 」ピート設定はできません。 

♦ 30 抄スキップ、]日砂バックは使巧できません。 


SDX モリーカードを X モリー挿入口に入れまず。 



お好みや使巧状態個別に設定困つた 
に合せて設定ずるしたいときときは 



インタ—ネット AV ネツトワ—ク 
サ—ビスを楽しむを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


はじめに 


テレビを 
設置ずる 
























写真-ビデオを見る（つづき) 


SD メモリーカードから写真を取り込む 



1 SD メモリーカードをメモリー挿入□に入れます。因因！ 

I I 


デジタルカ X ラで SD X モリーカードに記録した静止画像を HDD に取り込むことができまず。 


1 情る I を巧ず 

見る一覧が表示ごれます。田白 

2 (§) で、 「 SD 力ード」一「写真」一 
「静止画像またはすベて」タブを選択する 

♦すべての静止画像を取り込む場合は、「すべて」を遇おし 
ます。 

3 ^を巧し、©で「ダビング」を選び、 

感到甲ず 

ダビング画面が表示されます。 


5 @でダビングする写真を選び、 
奠)到甲ず 


見る |SDtl-K|-r~W h- 

プピシブ 

写 HSW ? しで < だ S い 
チI ツ クマークがご宙 ST 

すべて 





—— . 3/22(!*；) 

AM，，：II 

n[ 

化ンヴモ HDD 

けビバ* )HDD 






n 

ぃ" j. 。* パょぃ j 







MWR WRB 一 

, -1- - M ■: 

( 巧-ド') 







( プピ>ヴ11« ) 1 ヴビン巧 ■« 1 

1 中止 1 1 R る 1 







1 1 

1 » 1 1 巧 1 1 « 1 1 黄 

Eggs 

图品 J 

x ニュ ー 1 

1 R る: 

戻る 


♦設をした番組に IVI マークが表示ごれ、薄黄色で表示されます。 
♦設定した番組を巧除するには、設定されている番組を選 
んでを巧しまず。 


4 「ダビング先」一 「 HDD 」 を選択し、 （§) 
を巧す 


「ダビング先」として 「 HDD 」 が選択ごれていまずの 
で、テのまま@を巧しまず。 


範囲を指定ずるには 

® 应 D を巧す。 

◎ ©で範囲の始めを選び、©を押ず。 

③©で範囲の終わりを選び、@を押ず。 



♦ 「ダビング先」： 「 HDD 」 な外は選択できません。 

♦ 「ダビング方法」：「テのままダビング」か外は選択 
でさません。 


5 ©で「ダビング開始」を選び、 （0 を}甲ず 

確認画面が表示されまず。 

内容を確認して、（@)を巧ずとダビングを開始しまず。 


ダビングを中止するには 

ダビング中に gy を巧し、©で「ダビング中止」を選び、 
資)を巧す 


映揉モード（シネマティック） 

翻説明 _ 

雲番組 _ 

モ約一覧 _ 

字幕設定彻) _ 

オフタイマー（切）_ 


ダビング中止 


ダウン□-ド巧態 
明るさセンサー( X ) 


•ダビングにかかる時間内に予約の設定があると、予約 
が実行され ない 場合があります。 

•ダビング先 （ HDD ) の写真のファイル数は最大 
9999枚でず。 

♦静止画像は 「 HDD 」 から「カセット HDD 」 または 「S D 力一 
ド」 にダビングでさません。 
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削除□ツクを設定する 



も'知らせ 


お知らせ 


消去したい録画を組または HDD にななした静止画像を 
選んで削除することがでさます。 

1情司到甲ず 

見る一覧が表示ごれます。田日 

2 ©で削除ずる番組•画像を選び、 

を巧ず 

削除確認が表示されまず。 

3 (§) で「はい」を選び、送)を巧ず 


> HDD またはカセット HDD に録画中でも、他の録画済み 
番組を削除ずることができます。 

>プレイ I 」ストに登録されている番組を削除ずると、プレイ 
IJ ストからも削除ごれまず。 
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1垣を J を巧ず 

見る一覧が表示されます。 H 百 

2 ©で番組-画像を選び、を巧ず 
©で削除「削除□ック設定/解除」を 
選び、獲)を巧ず 

3 @で削除□ックしたい番組•画像を選び、 
送)到甲す 

録画番組一覧画面の場合 



♦選択した番組*画像を削除□ック状態に設定しまず。 
♦設定した番組‘画像に，マークが表示されまず。 

♦削除□ックを設定すると番組-画像は保護ごれ、削除する 
ことができなくなりまず。 

削除□ックを解除ずるには、すでに設定されている番組‘ 
画像を選んで決定ボタンを巧しまず。 


4 ◎で「終了」を選び、感到甲ず 

見る一覧が表示ごれます。 


1垣！]を}甲ず 

見る一覧が表示されます。田百 

2 ©でフォルダを選び、^を巧ず 


3 ©で「削除□ック設定/解除」を選び、 
@を巧ず 

♦選択したフォルダ内すベての録画番組を削除□ック状態に 
設定します。 

♦設定した番組に，マークが表示されまず。 

♦削除□ックを設定すると番組は保護立れ、削除ずることが 
でさなくなります。 

削除□ックを解除ずるには、ずでに設定されているフォルダを 
選んで、/ニュー「削除□ック J を選び決定ボタンを巧しまず。 


♦静止画像は、フォルダを指定して削除□ックずることはで 
さません。 

♦ HDD またはカセット HDD の初期化四をすると削除 
□ックした番組も消去されるのでごま意くださし、。 

♦15 分政内に始まる予約登録がある場合は、削除□ックは 
操作ずることができません。 

♦自動録画された番組に削除□ックを設定ずると、自動削除 
しない自動録画番組になりまず。00 


フォルダ内の録画番組のすべてを削除□ツクする場合 


選択した録画番組や静止画像を削除 □ ックずる場合 


大切な録画番組や HDD に保をした静止画像を削除されないように保護（□ック）ずることがでさまず。 


その他の編集-設定につし、て 




インタ—ネット AV ネットワ—クお好みや使巧状態個別に設定困つたをり 也 
サ—ビスを楽しむを楽しむ に合せて設定ずるしたいときときはミグが 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


接続した 
機器を楽しむ 

























その他の編集•設定について（つづさ) 


複数の番組-画像を削除する 


消去したい複数の録画を組または HDD になちした静止画像を選んで削除することができます。 


1度を]を巧ず 

見る一覧が表示されます。田白 


5 ©で「削除実行」を選び、 （§) を巧ず 


2 ©で番組-画像を選び、を巧ず 


ら 確認メッセージが表示される 
0 「はい」を選んで、奠)を巧ず 


3 録画番組の場合 

©で「一ほ削除 J を選び、 （§) を巧ず 
©で削除ち法を選択し、を巧ず 

• 「複数選択削除」 一手順4へ 

• 「フォルダ巧全削除」一手順6へ 

♦一度に削除できる番組数は、最大30番組まででず。 
♦ 「フォルダ内全削齡を選択した場合は、古い日付の 
番組から順に30番組ずつ削除しまず。 


静止画像の場合 

◎で 「複数選択削除 J 選び、 （§) を押ず 

♦一度に削除できる枚数は、最大24個まででず。 

4 ©で削除したい番組*画像を選択し、 
を}甲す 


見る 1 HDD H 毎百お i H すべて H 1 把 fi 中 1 

一巧削お 




- 1 台 

前したま齡 s 除します 
賴ずる削巧してくだれ' 

巧しけ n ば[齡実行巧 
前.決定してくだれ、 



抑川 u 抑 w mm だぶ) 1 TSM ccmw 

ii+a IU n 

1 

1 — , 

し .' 

'がタイトル： - 

, 2011 加な 1 も AUfiir だ烟 1 TSX1 功 »» 

つ 



丢が仆ル： 

扣り 701/ 抑む曲院〇 おな II TSM 仰曲姑 

困 。 N 

寺 


is 夕仆ル： 

2OII/01/29(il Utm 巧抑 TSH CCHtW 

國 。 



ま S 夕仆 ル： 

边川 01 の迅 mm お观’ T5K4 mmut 

四 E 



M タイトル： 

抑 1 肺抑 ilAHBOT 巧抑 TSH omW 

画 E 

囚 


丢が仆ル： 

2011/01/28(1)W 防 0 お畑） TSM 仰 MW 


i S る i i 胡!^ 1 

1 I 

r ~ g~~i r^n r^~n r ~^ 图 f ジ 


録画ま組一覧画面の場合 


♦選択した番組を削除が象状態に設定しまず。 

♦設定した番組に H マークが表示され、蓮黄色で表示さ 
れまず。 

♦削除が象状態を解除するには、設定されている番組を選 
んで、@を巧しまず。 


♦録画番組または静止画像を削除ずる場合は、テの録画番組 
または静止画像が他のフオルダに登録されていてち完全に 
削除します。 

♦プレイ I 」ストに登録されている番組を削除すると、プレイ 
IJ ストからも削除されまず。 

♦プレイ I 」ストモードでは番組を削除しても元の番組および 
チャプターは削除ごれません 。 El 

♦複数の録画番組または静止画像を削除する場合、「削除準 
備中です」のメッセージが消えた後もしばらく削除処理が 
継続しますので、カセット HDD を取り出したり、 AC 電 
源プラグを巧いたりしないでくださし、。 

途中でカセット HDD を取り出したり、 AC 電源プラグを 
抜いたりした場合は、削除処理が中断されるためにエラー 
メッセージが表示されることがありまずが、削除が完了す 
る と表示されなくなりまず。 
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フォルダに登録する 


フォルダの中の録画番組や HDD になをした静止画像を指定して、他のフォルダに登録でさます。 
新測こフォルダを追加する場合は、をご覧ください。 


1垣奇を巧ず 

見る一覧が表示されます。田百 

2 @で番組-画像を選び、を巧ず 

♦ 「ユーザーフォルダ」内のみで登録できまず。 
♦自動録画番組は、「自動削除しない」に設定されて 
いる番組のみ他のフォルダに登録ずることができ 
まず。晒 


Q ©で「フオルダ登録」 
を選び、 （0 を}甲ず 


ま巧巧巧 _ 

肖臓□ック設定/解除 


自動削除番組を表示しない 


予巧設を 
さ種編集 


K ので登録したいフォルダを選び、感を 
押す 


がしたフ州夕り®拍だ:: 
§れます • sesis してけ 


1占タイトル： lea Cl 

:.か巧 W mm 巧抑 1» CMKW 1 1 

1フオ 


がのががが，が下の 
苗8充フオルプ定 a 巧する巧 
齡.決定してくだか 

1フォ，物3 

1フオ 

ロオ J 物5 

} 巧タイトル： 

Jl/Oimi 1M09O3 けな11 T5E4 畑 

回!： 

1 W のフ，ルタ功 1 RT 9 

1フォ J 物6 

!坦タイトル： 

OilKII な也 iW9ai 巧なII 议4 COMK)% 

FTP C 

1フが1/^8 

S がイトル： 

0:1/01 间ぶ iweco nwtei な4 canm 

回 ID 

1フが k?9 

1フオルタ10 

1占タイトル： 

:.けり a ぶ MStn が畑 TS4 GMKW 

grg 。 

1フオルタ11 

3由タイトル： 



I 

r ~ B~i [ « J 1 » j L g j I 品 I 苗三 J い j 


録画番組一覧画面の場含 

► 登録されているフォルダから登録をはずず場合は、 
「登録をはずす」を選び (§) を巧します。 


4り j で登録したい番組•画像を選び、獲) 
を巧ず 

選択が終わったらり j で「登録先のフォ 
ルダを選択ずる」を選択し感到甲ず 


が® SR び郎，た巧の 
[巧の州巧がする巧 
S 巧ぷちしてくだで U 
しな加フ，ル巧が巧I 




1 


1 青 1 1 巧 1 1 « 1 1 貧 1 

祕匹3军 


録画番組一覧画面の場合 

♦設きした番組-画像に[ V ]マークが表示ごれ、薄黄色で 
表示ごれまず。 

♦設定した番組•画像を解除ずるには、設定されている番組* 
画像を選んで®を巧しまず。 


■制 0 — 


♦ 「すべて」フォルダから他のフォルダにフォルダを登録し 
ても、「ずべて」フォルダの中には全ての番組•画像が表 
示されまず。 

♦ 「すべて J フォルダから登録ずる場合、同じ録画番組•画像 
を複数のフォルダに登録が可能です。 
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はじめに 


テレビを 
設置ずる 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 








その他の編集•設定について（つづさ） 


フォルダ名を変更ずる 


フォルダ名をま族の名前やジャンルなど、お巧みの名称に‘変更することがでさます。 
新測こフォルダを追力げる場合は、のをご覧ください。 


G 見る〕 を巧ず 


見る一覧が表示されます。田日 


2 (〇)でフォルダを選び、11^を巧ず 


「ユーザーフォルダ」巧のフォルダのみで変更できます。 


つ©で「フォルダ名変更」 
を選び、（@)を}甲ず 


画面テザイン 
U スト表示 

削除□ツク設定/解除 

ダビング 

ブレイリスト 

自動削除番組を表示しない 
フオルダ追加 
フオルタ肖 IJ 除 


4义字入力で好きなフォルダ名を付ける場合 


① ©で「文字入力する J を選び、 （§) を押ず 

② 変更したいフォルダ名を入力し、 （§) を巧す 


文字入力については晒をご覧ください。 

を巧ずと入力方法を切り換えることができまず。 


見る IHDD ~Hail き巧卜 

フオルタ名をき 
a 巧したフオルタの名前を交£します 
85ちまを a 巧して<ださ U 



I を JE いぶか ] 岛古 I 


^ ^ ^ ©が* 

(数字キー方式の例） 


用意されているトワ-ドをフォルダ却こ-誠ずる場合 


① ⑤で 「キーワードから選択する」を選び、 
@を巧す 


②@でキーワードを選択し、 （§) を押す 


巧る 「HOD - T 録画ま組 H ~ ユ-ザ-つォルタ H " フォルダ1 

つオルダち変更 I 


虽おしたフォルダの名前ををきします 
ま更ちまを望巧して<ださい 


田^^^ B I ドラマ I パラエティ II 献 I 

I ママ II 映国佛風 II が!い II 子保说 I 

I ぼ< II 映画(洋国） II グル X II 居を I 

]p#g ][pf I 


r 年ーワードから至 K する 



I おじいちゃん II お II 備 II お a に入り I 

I おばちちやん II コンサート~ ] が場/公演 ~~ ]\fm I 


5 麵がフオル％に•關する縣(麵翻のみ) 


①©で「番組名から選択する」を選び、 
獲)到甲す 


② (§) でフォルダ名に設定ずる番組を 


選択し、@を巧ず 


フオルダ内にある番組のタイトルをフォルダ名にする 
ことができまず。 


見る I HDD 苗百 SW I~1 ューザーフォルブ ]— 〔フォルプ 1 

つォルダち変更 

里おしたフォルダの名前5変更します W r « a タイトル 


を更ちまを望巧してくだ立い 




_片伽1 _口"_£1阳 100 サ_|_ 


«* タイトル： 

_[ 2011/01/28(1) AM 的:叫 •巧邮 

I 2011/01/2((0 AM 09; 扣 tf 伽1 


I [靑 I I 巧 1 [ » 1 I ■ I 


图口互] 


•同じつオルダ名がある場合は登録でさません。 

參選択された番組にタイトルがない場合はフォルダ名に設定 
でさません。 
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お知らせ 


新規にフォルダを追加したり、不要なフォルダを削除し 
たりずることがでさまず。 


[見る I を巧ず 


見る一覧が表示されます。田日 


_フォルダを追加する場合_ 

2 ©でフォルダ表示部を選び、^を押す 


• 「ユーザーつオルダ」巧のフォルダのみで追加できます。 


つ（〇)で「フォルダ追加」を選び、凌)を}甲ず 


挿入されたカセット HDD のタイトルを編集することが 
でさます。 

1 I 見る I を巧ず 

見る一覧が表示されます。田日 

2 @で「カセット HDD 」 タブを選び、 
感^を巧ず 

3 ◎で 「カセット HDD 名称編集」を選び、 

(0) を}甲ず いニュ- ~ 


国面デザイン 
U スト赫 

削除□ック設を/ち除 
ダビング 


自動削除至巧を表示しない 



リモコンでタイトルを入力ずる 

文字入力についてはをご覧くだごい。 

CS を押すと入力方法を切り換えることができます。 
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カセット HDD の初期化を斤うとタイトルは消去されます。 


4 ©で削除する「フォルダ J を選び、 
感^到甲す 

• 「ユーザーフォルダ」内のフォルダのみで削除できまず。 

G © で「フォルダ削除」を選び、 

を巧ず [ 7 に卜 —— 

画面ァヴイン 
リスト表示 

削除□ック設定/解除 

ダビング 

フレイリスト 

自動削除を巧を表示しない 
フオルダ追加_ 

フォルタち変更 _ 

( 確認メッセージが表示され、「はい」を 
b 選び、 （§) を巧す 


_ [ 


I に逆糖! 一 I 


_入力方法：□ソフトキーボート_■数字キー入力_ 

(靑 I r^~n 

义き種 入力方ま 中止 


, I 決を I [お 1 
■ 巧了 字削除 


にタイトルが確定したら獲)到甲ず 

^ 新しいディスクタイトルが階層表示部に表示されまず。 


ディスクタイトル 


_ _ I _ I 

HDD mm 0 


I ライプラリ I 


夏強の巧图巧は！？ 

2010/03/01(3) AM 的 :00 が:)腳 •！ TSX4 腳 

か字まのための5ニバス入巧 
2010/03/10(*) AM 阴:邮 tUfvOOW TSX4 00« 

■ 尝人ちのまねブランプリ 
2010/03/19(1) AM 的 :00 が:)腳 .I TSX4 0 即 

是巧エコカーカタ□ブ 

2010/03/23(1*：) AM 的:邮 が州 0 卜 1 巧 X4 〇即 

ごま巧おいしいちのスペシャル 

2010/03/26 (« AM 的 :00 が巧 I01-1 TSX4 〇即 

をえた<ないラ ー X ン店 

2010/04/10(1) AM 的:邮 が州 0 卜 1 巧 X4 (W 

過刊クチコミランキング 

2009/04/04(8) AM 阴:邮 _ が ■: W1-1 JSX4 00« 


•録画番組*画像やプレイ IJ ストがあるつォルダを削除ず 
る場合は録画番組*画像とプレイ IJ ストも削除されまず。 
•削除□ックされている録画番組-画像が含まれている場 
合は、削除□ックされている録画番組-画像が外を削除 
し、フォルダは削除しません。 

•追加できるフォルダの数は、最大99個です。 


フォルダを削除する場合 


フオルダが追加されまず。 


カセツト HDD ち挪1集 ミな I 。 於)5 

文字入力 


カセット HDD の 
タイトルを編集する 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


夕—ネット AV ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定 


ビスを楽しむを楽しむ 


に合せて設定ずるしたいとき 


接続した 
機器を楽しむ 



























文字を入力ずる 


本機ではが下の入力方法が選べます。 

数字キー方式：リモコンの数字ボタンを使って、携帯電話と同じような操作で文字を入力しまず。 
ソフトキ-ボ-ド：画面に表示したキーボードから®を使って文字を選びまず。 


文字を入力ずる画面で、決定ボタンを巧ずと下図のよう 
な「入カパッド」が表示されます。 


(文字入力可能な項目） 


入カエリアの表示と操作 


決定 


入力八ツド 


で宇入力 


で字種 
■かな 


し巧字 
^巧宇 

I 」をち_.半ち 











HKIH 

ISKsH 

1 旧凹施。 




入力方法；ソフトキーポード■拽宇キー入力 


-靑 I r ホ 1 
文字宙 入力方ま 


r ~ g ~ 


◎i 


戻る I 


数字キー方式 


IJ モコンの ® ボタンで 
自由に2つの入力方法を 
切り換えられまず。 


义字種 

■かな 

□カナ 

□英字 

□記号 


巧 

の 

日 

因 

囚 

旧 

日 

囚 

日 

囚 

■ 

因 

巧 

因 

因 

旧 

旧 

■ 

H 

因 

H 

の 

目 

田 

日 

田 

の 

团 

の 

の 

回 

因 

田 

固 

因 

因 

の 

の 

9 

a 

H 

□ 

曰 

H 

日 

B 

囚 

团 

团 

因 

回 

团 

□ 

日 


团 

m 

团 

閒 

H 

u 

11 

B 

曰 

旧 

旧 

B 

囚 

□ 

囚 

■ 

の 

■ 

田 

日 

旧 

四 

因 

因 

因 

■ 

n 

团 

己 

囚 

a 

目 

因 

の 

回 

日 

■ 

日 

■ 

己 

因 

a 

宜 

因 

回 

回 

田 

■ 

■ 

m 

m 


E 画 


1^ 

B 

B 

D 

D 


Era 

ngi 


入力方ま：■ソフトキーボード ■巧宇キー入力 



izali 

mmi \ 



hhI 


◎ a 


民る I 0 - 9 
字削お 巧字 


ソフトキーボード 


力ーソル 文字の入カエ IJ ァ 



文字を入力したいとき 

文きを入力したい位置に力ーソルを移動した後、入力し 
たい文字のボタンを選び@を巧す。 

入力方法を切り換えるとさは、 CS を巧します。 


_力ーソルを動かすには^ 

数字キー方式：©を巧す。 

ソフトキーボード：因因の丘]ボタンを巧す。 


文字を削除したいとき 

削除したい文字のちにカーソルを移動し、戻るボタンを 
巧す。 


入力を終了ずるとき 

数字キー方式：獲)を押す。 

ソフトキーボード： mj \ ボタンを押す。 


は字入力可能な項目） 


終了 


▼ 

入力した文字をすべて取り消し、 

ま京 


元に戻して終わりたいとき 


入カパッドを終了ずると、入カパッドで入力した文字が 
元の画面に入りまず。 


数字キー方式： C 1 D を押ず。 

ソフトキーボード:1中止 I ボタンを巧ず。 


文字入力中に予約録画が開始されたり、再生が終了した 
りずると文字入力が中断されまずのでご注意くだごい。 


138 










































変換する範囲を変えたいとき 

例/「たかだ」と入力した後⑥を巧す。 [S 

运)を巧すと変換 I 包囲が「たか」になり、 
漢字に変換される。 t 

⑥で候補を選び、獲)で入力されます。— 



入力予測機能を使う 

すでに入力した文字列を簡単に入力でさます。 
例/すでに「たかだ」と入力した後で 
面（た)を入力した後运)を巧すと、 

予測候補が表示されます。 

⑤で候補を選び、獲)で入力されます。 
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携帯電話と同じような操作で文字を入力します。 


入力したい文字の種類を選ぶ 


□ かな I 

s; % 

—数字 


• ( Jl を巧すたびに切り換わります。 

♦漢字を入力したいときは「かな」を選びます。 

つ 文字を入力ずる 

と 例：「たまちでまつ」 

圧!团团团@の田]の团画团团应] 

たまた一ち た一ち一つ一て一でま いち- 


漢字に変換ずる 

' かな文字入力後、©を巧すと漢字に変換されますので 
漢字候補を選びます。 

田町で待つ 田的で待つ 田的で待つ 田田で待つ 

田田 J 1 r^r I [^つ I . 

たまち ^ 出 ^ m I ^変換終了 

タマチ_ デ_ 末 I _ 

民司弟臣司3ツ N 快討 


まだ候補びある印 


回♦蚊 


数 

字 


英 

字 


75ム/モヤニ 
ヤニ 



か 

な 


.感 I - ABC DEF 

? !:性白） 


リルレ □ 


タチツテトナニ3ネノ A ヒつへホ 

ツ 


アイウエオカキクケコサシスセソ 
アイウエオ 






数字キーによる入力可能な文字 



泣字入力 


r メモつ 

♦同じボタンを続けて巧すと、表の文字が順番に表示されます。 
♦文字入力中に医随候補ボタンを巧ずと、逆の順番に表示さ 
れまず。 

♦かな、 カナは全角で入力ごれます。英字、数きは回全/半 
角ボタンで入力を全角/半角に切り換えることがでさます。 
♦濁点 （" ）、半濁点 （ 。 ） がっいた文字は、文字を入力 
した媛画ボタンを巧します。 

かな、カナの小文字も圆ボタンで変換できまず。 

♦数字キー方式で入力できない文字は、ソフトキーボードで 
入力してください。 



で义字入力後、変換せずに奠)を巧ずと「かな」のまま確定しまず。 


夕—ネット II AV ネツトワ—ク II お好みや使用が態個別に設定困つた I 


ビスを楽しむを楽しむ 


I に合せて設定ずるしたいときときは I 



テレビを 
設置ずる 


外部機器 
接続ずる 


I テレビを_ 
楽しむ 


予約ずる I 

















































文字を入力ずる（つづき) 




4 


記号を入力ずる 

「かな」「カナ」「英宇」のキーボードで入力できない 
文字は「記号」のキーボードで入力しまず。 


之 

割を巧すと、表示される文字が切り換わるので、入力したい 
記号が表示立れたら⑤で選がして、で記号を人力します。 


田町 
たまち 
夕 7 チ 


义字岛 
□か'ょ 

■カナ 

□辟 

□I 己号 


7 

力 

サ 

夕 

ナ 

A 

マ 

中 

ラ 

で 

す 

T 

有 

ず 

す 

バ 

ベ 


/ 

幸 

— 

す 

宇 

シ 

す 

二 

F 

を 

J . 

<7 

ヲ 

ヤ 

T 

W 

す 

デ 


ピ 


T 

す 

T 

す 

ク 

ス 

2. 

す 

う 

五 

3 

ル 

ン 

J . 

ク 

巧 

す 

で 

す 

ブ 

— 

T 

T 


I 

ち 


テ 

す 


x 


F 


i " 

X 

す 



巧 

で 


T 

T 

"= 

才 

□ 

ソ 

F 

ノ 

巧 

モ 


□ 


V 

子 

ゴ 

V 

F 

ボ 

ボ 

# 



& 

8 

巧 

1キ M 怯1 

こ 

こ 

*- 

-» 



1 1 

@止 

阻 


入力方を：■ソフトキーポード ■巧字キー入力 

UZ1 〇*_)協ル 


! 厂妨 ir as 1 0- 





A 

B 

C 

D 

E 

F 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

WWW . 

h 仰ソ / 


丄 

* 


G 

H 

I 

J 

K 

L 

え 

h. 

j 

丄 

k 

丄 

,html 

•co.jp 

； 


7 

T 

M 

N 

0 

P 

Q 

R 

m_ 

n 

立 

と 

_q 


ilitm 

•ne.jp 


T 

I 


S 

T 

U 

乂 

W 

X 

s 

王 

_u_ 

y_ 

w 

と 


.or.jp 

て 

T 

丄 

'= 

Y 

Z 





y 

王 





.com 

■ac.'jp 

す 



& 

~1 

ミ白_ 

去 

酣 

r 

こ 

こ 

«- 

-» 



け止 

国 


r^~i r^~n r^~i 屈 , 一 风 ，ぉ r^nrsino- 

文字入力 




2 @で入力したい文字を選び、 

(§) を巧して文字を入力ずる 

♦「かな」「カナ」は全角文字のみ入力できます。「記号」で 
は臣角/半角 I で全角文字と半角文きが切り換えられます。 
♦どのキーボードでも、「数字」ボタンで数字を入力できます。 


〇漢字に変換ずる 

^ かな文字を入力後、 SD を巧ずと漢字に変換されるの 
で、キーボードの囚または田で漢宇候補を選び、次 
にを選んで蟹)を巧ず。 


田町で待つ 


田町で待つ 


田田で待つ 


田町で待つ1 


入力したい文字に応じて ( S を押し、 
キーボードの種類を切り換える 


□かな 

カナ 

英字 

数字 


馬 




义字话 
■かな 
□カナ 
□お 
□E ち 


友 

か 

グ 

を 

な 

は 

ま 

や 

4 



ち 

が 

ブ 

だ 

if 

If 


/ 

♦ 

- 

い 

夕 

し 

ち 

に 

ひ 

ホ 

ホ 

<■) 

を 

サ 

い 

ホ 

じ 

ち 

tf 

tf 


1 

ク 

+ 

づ 

< 

す 

ご 

め 

み 

む 

ぶ 

る 

ん 

巧 

ろ 

ぐ 

ず 

づ 

，ぶ 

ぷ 

— 

1 

r 


ネ 

け 

せ 

て 

ね 

/\ 

ホ 


れ 


ぶ 

X 

げ 

だ 

で 

A 

八 


1 


= 

お 

一 

そ 

と 

の 

は 

も 


ろ 


ご 

お 

一 

デ 

ど 

す 

す 

す 

. 


& 

! 

len 

1蝴1お 

* 

♦ 


*- 

-» 

i 


1 

因 > 止 

巧 

f 


乂力方を：■ソフトキーポード 


r 冊 I r 巧 11 » 1 1 貧 1 [ 

文宇 g 入力方法 中じ [ 


J I が 11 R る I 0-9 
宇^玲 B き 




□カナ 

□が 

■記ち 



! 

■ 

社 

$ 

% 

& 


( 

) 

と 

+ 

丄 

- 

• 

L 

0 

1 

T 

3 

4 

5 

て 

7 

8 

9 


て 

< 

三 


? 

@ 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

T 

Y. 

て 

M 

N 

0 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

T 


T 

— 


■ 

a 

b 

c 

す 

e 

T 

g 

¥ 

i 

丄 

IT 


m 

n 

o 


巧 

1 wm 

こ 

こ 

*- 

-» 



□ 


因 


M 


入力方を：■ソフトキーポード 

I巧 11 

入力方法 


I数字キー入力 

こ A 3 圖;三; 

漢字を入力したいときは「かな」を選びます。 


5 I 妨 II S る 1 0- 

字曲玲 お 


ソフトキーボードで文字を入力ずる 


乂モ 


を巧すと、ソフトキーボードのキーグループ（太線）単 
位で カーソルを 移動できまず。 




I キ-グル-プ I 


义ま巧 

■かな 

□カナ 

□巧 

□阱 


た I 空]は I をや I を!ね I 


ち。こ回み晒り图 


つ[め I 到む岛る图 


て|〇|へ I め I I れ I 


と I の I ほ I を I . I ろ I 


字削な J 変達丄巧を 


乂力方法：■ソ7トキーポード 


r 靑 1 「巧 11 » 1 1蘭 I 


文巧 乂庙5法 


图ブト 7 ( の弓*お 


し as 」し R る J 0-9 

巧 Jl» 田宇 


♦文字を入力ずると、自動的に入力予測の候補が表示される 
ことがありまず。 



上下にスク 
n —ルでさる 
ときに表示さ 
れまず。 

過去に入力し 
た文字列の予 
測候補 


囚を選んで決定ボタンを 
巧すと、予測候補をカー 
ソル選}尺できるようにな 
りまず。 

ホに I 確定 I を選んで觸を 
巧します。 


で出デ弟 
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接続した機器を楽しむ 


レコーダーや DVD などの映像を見る . 142 

Wooo リンクで外部機器を操作したいとさ . 143 

■ AV アンプの連携動作 . ]43 

■ レコーダーの 連携動作 . ]44 

■その他の連携動作について . ]45 








ーダーや DVD などの映像を見る 


準 


お手持ちのレコーダーなどを本機の入力端 
子に接続しまず。 

接続方法については、巨固をご覧ください。 



1ら到を巧ず 

前に見ていたチヤンネルが現れまず。 

(前にビデオを見ていたときは、ビデオ]などの 
外部入力画面になりまず。） 

「番組タイトル *"1日:日04馳3〇|地デジ圓岡〇711] 


♦スタンバイ/受像ランプが消灯しているときは、 I 」モコ 
ンでは電源は入りません。本体の電源ボタンを押してく 
ださい。 


2人加)換を巧して、外部入力画面を選ぶ 

巧すごとに、図のように切り換わります。 
(お買い上げ時） 

お手持ちの機器力准続;^れている外部入力を選びまず。 



還お画面 


♦還お画面が表示ごれているときは、©でか部入力を選択 
することもできます。このときは、@を押すとすぐに選 
おできます。 

♦本体で操かする場合は、選呪国励ホ表示されません。また、 
切り換え順序が異なります。巨白 


3ビデオなどを再生ずる 


fx モ） 

外部入力選択中にテレビを見るには 

途中でテレビを見るときは、入力切換ボタンまたは、ご希望 
のチヤンネルボタンを巧してください。 

ビデオ1/コンポーネント入力端子について 

♦ビデオ1/コンポーネント入力端子は、 D 端子ケーブル接 
続時にはコンポーネント入力 （ D 4 映像入力)が優先されまず。 
D ] 〜 D 4 映像のいずれかの出力端子のある映像機器を接続 
すると「コンポーネント」の表示がでます。 巨目，巧目，巧目 

HDMI 1/2/3/4 について 

DVI 信号を入力ずると 「 DVI 」 の表示がでまず。因因 

入カスキップ設定について 

ご使巧にならない入力端子がある場合、入力切換ボタンを巧 
したとき飛び越し（スキップ）させることができます。田田 

外部入力表示の書さ換えについて 

接続する外部機器に合わせて HDMI 入力やビデオ入力の表 
示を書き換えることができまず。0田 

デイ テールに ついて 

映像がギラギラしていたり、ノイズが目立つ場合は、「映像」 
設定で「デイテール」を「切」にしてご覧ください。巧目 
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お知らせ 


ワンタッチで AV アンプの音に切り換えて、音量を調節することができます。 


[電1 原 I を押ず 


— テレビの電源が入りまず。 

テレビ電源オン時に、テレビまたはシアター亡ードにずる 
か設定できまず。 

y ニュー 「 Wooo リンク設定」一「音声出力設定」田囚 
「アンプ」に設定した場合、 AV アンプの電源も入りまず。 


つので「シアターサウンドに切換」または 
「テレビ音声に切換」を選び、@を巧ず 


2 ^を巧ず 


現在の設定のモードにより、図のように表示されまず。 

現在の設定がテレビモードの場合 

放送視聴中または 

HDMI 入力 HDMI 入力が外 


I 接続機器を選が 
巧部 レコーダ ー1 を操作 

I 操作一覧 _ 

I ヴプメ ニユー 
I 再生 U スト 

「録画悍止 _ 

アンプを操作 I 

巧選お厨君盾司 


Wood リンク 
I 接纖器を選お 
アンプを操作 

巧部 レコーダー 1を操作 

商 i 開柏 _ 

「録画厚止 _ 

巧 選巧网鬧 


テレビモード 


シアターモード 


テレビのスピーカーに切巧そました 


シアターサウンドに切巧そました 


シアターモードにずるとテレビのスピーカーの音声が消え、 
AV アンプの電源が入りまず。 

ィ音量を調節ずる 

4" シアターモードにすると、本機のリモコンで AV アンプ 
側の音量を調節できます。 


テレビモード 


シアターモード 




現在の設定がシアターモードの場合 

___ 放送お聴中または 

HDMI 入力 HDMI 入力外 



I 接続お器を選択 
アンプを操作 


I 巧選択國國 


巧選巧國固 


參 WoooU ンクは、 HDMI-CEC(Consume 「 
Electronics Control) と呼ばれる業巧標準の HDMI 
によるコント□-ル方式を使用していまず。 

•対応機器一覧に記載の接続機器で動作確認を行って 
います。巧目 

•シアターモード時はへッドホンから音声は出力されま 
せん。ヘッドホンを使巧する際は、 AV アンプ側のへツ 
ドホン端子をご使巧ください。 
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録画停止 I I I 録画停止 


再生リス 


① Wooo リンク対応機器と接続ずる 01 
(2) Wood リンクを設定ずる田因 


Wooo リンク対応機器を接続することにより、外部機器と連携した操作が可能です。 

Wooo リンクに対応した AV アンプまたはレコーダーを使用することにより、本機のリモコンで操作することがでさ 
ます。 


Wooo リンクで外部機器を操作したいとき 


インタ—ネット AV ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定困つた I 


サ—ビスを楽しむを楽しむ 


に合せて設定ずるしたいときときは I 














Wooo リンクで外部機器を操作したいとき（つづき) 


レコーダーの連携動作 


レコーダーの/ニューを操作したり、見ている番組をレコーダーに録画したりずることができます。 


1源に巧ず 

テレビの電源が入りまず。 

2 [レコーダーの;><ニユーを操イ乍ずる 

① ^を巧ず 

② ©で「接続機器を選択 J を選び、 （ g ) を押ず 
©で接続機器を選び、を押ず 

選択した HDMI 接続機器の入力に切り換わりまず。 
レコーダーの電源がオフの場合は、自動的にオンになり 
まず。 


接続機器名_^接続機器名 


Wooo リンク 


iHDMH 外部レコーダ ー1 


Wooo リンク 

eHOMIIW 面レコータ ー 1 



1!1 ■け 

■巧。.' 't ホで巧^^^^^ ■ 



田レコーター1ち)•巧 

eHDM にか巧レコーダ ー2 

アンフモ揉巧 

eHDMI 2W 面レコータ ー 2 



eHDM に外部レコーダ ー3 


eHDM に W 面レコータ ー 3 




i 姑脱 1 



eHDM にフレーヤ ー2 

i 畑•止 1 

eHDM にフレーヤ ー2 

アンフち)•巧 


eHDM にフレーヤ ー3 


巧*巧画画 

量 HDM にフレーヤ ー3 


シアターサウンドに巧曲 


= HDMI3 チューナ ー 1 


iHDMI3 チユーナ ー1 


EHDMI3 チューナ ー 2 



iHDMI3 チユーナ ー2 



- 

eHDMIS チューナ ー3 



eHOMIS チユーナ ー3 




EHDMI3 チューナ ー 4 



iHDMI3 チユーナ ー4 


HDMI 入力 放送視聴中または 

HDMI 入力が外 


③ ©で「操作一覧」、「サブメニュー」、 
「再をリスト」を選び、を巧ず 

締と編でレコーダーの画面に従い操作しまず。 


3見ている番組をレコーダーに録画ずる 


① ^を巧ず 

② ©で「録画開始 J を選び、 （§) を巧ず 

レコーダーの電源がオフの場合は、自動的にオンになり、 
レコーダーの録画が開始ごれまず。 


r 接病おおを里巧 _ 

アンプを揉巧 
「シアターサウンドに切巧 
か部レコーダー1を操作_ 


録面開抬 


[録画厚止 


巨]涅巧网居司 


③ 録画を停止ずる場合は、©で「録画停止」 
を選び、嫂を巧ず 

♦本機で視聴している地上デジタル 、 BS - CS デジタル放 
送の番組を録画することができます。 

♦レコーダーの状態によっては、録画ができない場合があ 
りまず。録画状態はレコーダーにて確認してください。 
♦視聴してし^る番組を録画ずる場合は、録画操作できるレ 
コーダーは]台でず。複数の録画機器が接続されてい 
る場合は、 y ニュー 「Wooo I 」ンク設定」一「録画機器」 
で選択した機器が録画対象になりまず。白因 


WODO リンク 


接爲傳おを星巧 


巧がレコーダ ー1 巧揉作 


操巧一度 


サブメニュー 
再を U スト 

録画厚止 _ 

アンプを揉作 
[シアターサウンドに切巧 

丘]星巧网网_ 


♦ Wooo リンク画面の「サブ y ニュー」 は、接続機器に 
より「設定 y ニュー」 と表示される場合があります。 
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■ TV 電源「入」のとさにレコーダーの再を操作をすると自動的に HDMI 入力に切り換わります。 

入力切換で HDMI に切り換えると、レコーダーの電源が自動的に入ります。 

(が応機器：日立製 Wood I 」ンクが応 DVD レコーダー） 

準備：メニュー 「 Wood U ンク設を」- 「Wooo U ンク制御」を「する」にする。四 
■レコーダーの再ち操作をずると、本機の電源が自動的に入り、 HDMI 入力に切り換わります。 

準備：メニュー 「 Wood リンク設定」- 「 TV 連動オン設定」を「ずる」にずる。の 
■本機の電源を「切」または「スタンバイ」状態にずると、外部機器の電源も「切」にできまず。 

準備： X ニュー 「 Wood U ンク設定」-「システムオフ設定」を「する」にする。60 
■シアターモードにずると、地上デジタルまたは、 BS • CS デジタル放送を視聴時に放送ジャンルに連動して AV アンプ 
の音声モードが自動的に切り換わりまず。 

側応機器：ャマハ製 YSP - 3000、 YSP -4100) 

準備：メニュー 「 Wooo リンク設定」-けートサラウンド切換」を「ずる」に設定ずる。晒 
■本機のリモコンでレ〕ーダーの「力ーソル」「ミ夫定」「再ち」「停止」「一時停止」「サーチ/ス□-」「スキップ」の 
操作を斤うことができます。 


♦本機で操作でさる AV アンプは]台です。複数の同一機器が接続されている場合は、番号のかさい HDMI 入力 
端子に接続されている機器が操作が象になります。 

参アンプなどに複数の機器が接続されている場合は、]つの入力に複数の接続機器が表示されます。 

參接続されている機器から機器名が取得でさた場合は、機器名を表示します。 

♦選択可能な接続機器は、アンプ1、レコーダー]〜3、プレーヤー]〜3、チューナー]〜4の最大]]台です。 
♦接続機器で「アンプ」を選択した場合は、アンプが接続されている入力端子に切り換わります。 

♦対応機器一覧記載の機器 L 义かの機器を接続した場合は、一部の連携動作がでさない場合があります。 

參 Wood I 」ンクをご使用になるには、接続したレコーダー側の設定も必要です。詳しくは、各機器の取扱説明書を 
ご覧ください。 


対応機器一見 

AV アンプ/ホームシアターシステム：ヤマハ製 丫 SP -4] 00、丫 SP - 4000、丫 SP - 3000、丫 SP — 600 、 DSP — 

AX 863/763、 AX - V 465/565. 丫 RS -] 000、丫 RS - 2000 

パナソニック製 HDMI ケーブルによる機器コント□-ル機能を搭載した機器 
DVD レコーダ'— :曰立製 DV - DH 己00 H 、 DV - DH 己00 VH 、 DV - DH 2 己 0 VH (生産完了口□口) 

パナソニック製 HDMI ケーブルによる機器コント□-ル機能を搭載した機器 
ブルーレイディスクレコーダー:日立製 DV - BH 2 日0 ( 生産完了品）、 DVL - BR 9 

パナソニック製 HDMI ケーブルによる機器コント□-ル機能を搭載した機器 
♦動作確認できている Wooo IJ ンク対応機器の最新情報については下記 URL をご覧ください。 

http :// av . hitachi . co . jp / tv / support / check / index.html 


テレビを 
設置ずる 


外部機器を 
接続ずる 


I テレビを 
1楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタ—ネット AV ネットワ—ク 
サ—ビスを楽しむを楽しむ 
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■ ブラウザ X ニューを選択ずるには . 

■アドレスを入力してホームぺージを表示ずるには- 
■ お気に入りのホームぺージアドレスを登録ずるには 
■ お気に入りに登録したホームぺージを選択ずるには 
■ ご覧になったホームぺージの履歴から選択ずるには 

■お気に入りの編集 . 

■ポインター機能を使う . 

■検索機能を使う . 


ブラウザのより高度な操作 . 157 

■表示詳細設定 . 158 

■ セキュ U ティ設定 . ]59 

アクトビラを楽しむ . 160 

■ アクトビラを見るには . 161 

■映像コンテンツ再生中の操作について . 162 

■ 2 画面でインターネット（アクトビラ）を楽しむには . 164 

アクトビラビデオダウン□-ド型サービスについて . 165 


インターネツトサービスを楽しむ 


インターネットについて . 148 

■ インターネット概要 . 148 

■ アクトビラについて . 148 

インターネットを始めるには . 149 

ブラウザメニューを使うには . 151 
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ンターネットについて 


インターネット概要 


本機をブ□ードバンド環境に接続ずることにより、インターネットを楽しむことができまず。また、曰なが提供ずる 
ポータルサイト Wooone りこ接続でき、日立独自のサービスを使用ずることができまず。更に、生活に密着した各種 
情報や映像コンテンツを楽しむことができる「アクトビラ」を視聴ずることができます。 


ァクトビラについて 


アクトビラは、株式会社アクトビラが提供するテレビ向けインターネツトサービスです。 


本機は、「ァクトビラビデオ」、「アクトビラビデオ.フル」および「ダウン□-ド型サービス」にが応しています。 
また、「アクトビラベーシック」のコンテンツちお楽しみいただけます。 



文字と写真によるコンテンツをご覧になれます。 

テレビ番組情報、映画/音楽/本などのトレンド情報、ニユース/天気/地図•交通など生まに密着した情報、シヨッ 
ピング/スポーツ/ゲームなどお好みの情報などを、いつでもご覧になれます。 


胃アクトビラビデオ 

文字や写真に加えて、映像も楽しめるコンテンツをご覧になれます。 

映画/ドラマ/音楽/アニメ/バラエティ/アイドル.グラビア/ドキュメンタ1」一/趣は-実用•情報/スポーツなど、 
さまヴまな映像コンテンツをいつでもご覧になれます。 



全画面で迫力ある映像をお楽しみいただけるコンテンツです。 

映画/ドラマ/音楽/アニメ/バラエティ/アイドル.グラビア/ドキュメンタ1」一/趣は-実用•情報/スポーツなど、 
さまさ'まな映像コンテンツをいつでもご覧になれます。 


匹3医3アクトビラビデオダウン□—ド型サービス 

映像コンテンツをダウン□-ドして視聴するサービスです。 

コンテンツ毎に指定される視聴期限の間何度でも視聴可能なサービス（レンタル）や視聴期限が無<本機にコンテン 
ツが蓄積されている限り視聴でさるサービス（セル）があります。 
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IAv ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定困つた I 


I を楽しむ 


に合せて設定ずるしたいときときは I 



テレビを 
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番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 




























ンターネットを始めるには（つづき) 


お知らせ 


♦ホームページ（スタートページ）を変更ずると、 Wooonet に接続できなくなりまずので、ご注意ください。再度 
Wooonet に接続したい場创ま、下記の URL をスタートぺージに設定してください。 
https :// hitachi - tv / 

♦インターネットブラウザの初期化励を行うことにより、お買い上げ時の状態に戻すこともできまず。この場合は「お 
気に入り」などのずべての設定が初期化されまず。 

♦プラグインには対応していません。プラグインを使巧ずるコンテンツは表示、再生できません。 

♦インターネットで接続されるホームぺージの中には、本機のソフトウェアが対応していない情報を提供している場合 
がありまず。これによって、文字、画像などが正しく表示されない、または、機能が正しく動作しない場合がありまず。 
♦読み化むデータの容量が大きい場合には、表示が完了するまでに時間がかかったり、すべてを表示できないことがありまず。 
♦本機のブラウザは]つのページだけを表示ずる仕様です。ホームページ上の「ページを閉じる」などの操作はできません。 
♦パソコン巧のブラウザ固有の機能を使ったホームページは表示できないことがありまず。 

♦ブラウザを終了し、再度ブラウザを起動した場合、ホームぺージ（スタートぺージ）が表示されます。 

♦本機は IPv 6 対応機器ではありません。 

♦下記の場合、ブラウザは起動しません。 

— AV ネットワークで再生中 101 
一録画番組再生中！!白 
—映像コンテンツ再生中 I ® 

—ダビング中 
—通信テスト中 西 a 

ーネットワーク再起動中 asp 設定変更時）® 

♦本機は E ゾール機能をサポートしていません。 

參ホームページからプ□グラムやデータのダウン□ー ド、ホームページへのデータのアップ□ー ドはできません。 

♦選択したホームページによっては、有害な情報が含まれている場合がありまず。ご自身でご判断の上、お使いください。 
♦選択したホームページで、お客様の名前やクレジットカードの番号などを入力ごれる場合には、テのホームページの 
提供者が信頼できるかどうか十分を意して行ってください。 

♦インターネット上には今後も新技術を使巧したサイトが出てくる可能性がありまず。テのようなサイトは正常に表示 
できないことがありまずので、あらかじめご了承ください。 

♦フォーカスを思ったところに移動できない場合や、意図した画面上のボタンを選択できない場合は、ブラウザ y ニュー 
の「ポインター」を「ポインター ON 」 に変更すると、ポインター機能により、フォーカス移動、画面上のボタン選 
択ができまず。ただし、画面表示や y ニューが表示されているときは、ポインターは一時的にオフになりまず。 
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ホームページを表示する場合によく使う機能を、ブラウザメニューとして簡単に呼び出せます。 


ブラウザを表示しているとさに( I 黄 ） を巧す 



©で使う機能を選び、 （§) を巧ず 


項目 

内容 

戻る 

ひとつ前のぺージに戻り、もう一度表示させます。 

進む 

ひとつ先のぺージに進み、もう一度表示させます。 

し|^再読込み/中止 

指定ぺージの再読込みを実施します。 

ページ取得中は指定ページの読込みを中断します。 

り URL 入力 

直接ホームぺージのアドレス （ URL ) を入力します。！® 

む ホ-ム 

ブラウザのスタートページを表示します。 

ぶ お気に入り 

お気に入りのホームぺージを登録、選択でさます。 晒 

胃表示履歴 

これまでに見たホームぺージの履歴が確詔でさます。 （01 

ポインター 

ポインター機能のオン、才つを選択でさます。 （0 

み検索 

キーワードを入力して検索でさます。 

ち^その他 

テの他のメニユーを表示します。 


ブラウザメニューを消したいときは、を巧してください。 
ひとつ前のメニュー画面に戻したいときは、^を巧してください。 
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ブラウザXニューを使うには 


.一を選択するには 
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ブラウザ X ニューを使うには（つづき) 


ドレスを入力してホームページを表示するには 


の操作でブラウザメニューを表示し、次の操作を行います。 

1 ◎で「ク URL 入力 J を選び、獲)を}甲ず 


アドレスを入力する画面が表示されます。 


戻る 
—、ぉむ 
〇.再商み込み 

I ジ URLA 力; 
むホ-ム 

お g に入り 
^ポィンタ- 

み#を 

子の化 

しが J [_ 戻る I 


2 _入カパッドで入力する 


① ©でアドレス入力領域を選び、（@)を巧す 


アドレス入力領域 


_ URL の入力_ 

， I 表示したいぺージの URL (アドレス）を入力してくださし、 

httD ： //abcdefg.hi.com/jklmn/opQrstu/vwxyz.htm ] 


r 入力履歴 I r ベージを表示 I 厂 中止 
_ いう _|ミ夫定 1_ 


② 希望ずるホームぺージのアドレスを入力ずる 

文宇の入力については「文宇を入力ずる」晒をご覧くだ 
さい。 

③ @で「ぺージを表示」を選び、@を巧す 

指定されたホームページが表示されます。 


3 過去の履歴から選ぶ 

①©で「入力履歴」を選び、《扇を巧ず 

入力履歴の I 」ストが表示されまず。 


「入力履歴」を選択 





URL の入力 


表示したいページの URL (アドレス)を入力してください 

旺 

tp ：// abcdefq . hi . com / ikimn / oparstu/vwx vz.htm 1 



1 人力履歴 || I ぺージを表示11 中止 1 

@ (巧定） 


② ©で希望ずるホームページのアドレスを 
選び、 （§) を押ず 

アドレス入力領域に選択したホームページのアドレスが 
入力ごれまず。 


入力届歴 

s 


http://aaaaaaaaaaaaaaaa/aaaaaaaaaaaa/aaaaaa 

田削除 

http：//aaaaaaaaaaaaaaaa/aaaaaaaaaaaa/aaaaaa 

http://aaaaaaaaaaaaaaaa/aaaaaaaaaaaa/aaaaaa 

http：//aaaaaaaaaaaaaaaa/aaaaaaaaaaaa/aaaaaa 

http://aaaaaaaaaaaaaaaa/aaaaaaaaaaaa/aaaaaa 

http://aaaaaaaaaaaaaaaa/aaaaaaaaaaaa/aaaaaa 

http://aaaaaaaaaaaaaaaa/aaaaaaaaaaaa/aaaaaa 

http://aaaaaaaaaaaaaaaa/aaaaaaaaaaaa/aaaaaa 


CD ずべて削な 


I 

巧字キーで 
コマンドを実斤 
します 

⑥[賊 ]1 戻る ] の-回 


③径)で「ぺージを表示」を選び、@を巧す 

指定されたホー厶ページが表示されまず。 


♦回線の接続環境やコンテンツ内容などにより、本機の I 」モコン操作ができなくなった場合には、一度電源を切ってから再度電 
源ボタンを巧してください。この場合、テれまでインターネットを巧いて設定していた情報が失われてしまう場合がありまず。 

♦コンテンツによっては電源を切ることができなくなる場合があります。テの場合には本体の電源ポタンを日秒从上}甲してから、 
再度電源ポタンを巧してください。この場合、設定した番組予約情報などに影響が無いことをご確認のうえ、操作を斤ってく 
ださし、。 

♦手順3の入力履歴画面を表示中に数宇ボタンのまたは回を巧すと、「削除」または「ずべて削除」ができまず。 
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ち黄に入り 

うの削除 
lU すべて削除 

アドレスで爱 

函ぉ窠 

[1] 上/\移動 
® 下/\玲助 

巧字キーで 
コマンドを実斤 

いまず 

HITACHI : Wooo World A イビジョンテレビ 

アレピ CMk ついて： U なの W オンフイン： 02 

日な Hitachi 
曰なのま S 品 

Hitachi Global 

(5) 1ホを11房る1 ( Tj -® 


101の操作でブラウザ X ニューを表示し、次の操作を 
行います。 

©で「[^も'気に入り J を選び、倫を}甲ず 
@で「お気に入りに登録 J を選び、編を巧す 


巧能 


戻る 

一 >進む 
〇.再読み込み 
ク URL 入力 

rv ホ-ム 

1向お卸こ入り1 

1 お気に入り一貫 1 

ま示届歴 
^ポインタ- 

み 検ホ 

その他 

1お気に人りに登録 1 


L 決を〕（房る 1 


@で「はい」を選び、@)を巧ず 

表示していたホームぺージがお気に入りに登録され 
ます。 


タイトルやアドレスを修正するときは、 I 西をご覧くだごい。 


广メモ J 

♦お気に入りに登録できるのは、最大96件です。 

♦タイトルが長い場合は、表示可能な範囲のみ表示ごれます。 


(01 の操作でブラウザ X ニューを表示し、次の操作を 
行いまず。 

1 ⑤で「凶お気に入り ■! を選び、獲)到甲- 
◎で「お気に入り一覧 J を選び、を巧 

お気に入り I 」ストが表示ごれます。 


巧能 


民る 

一 >進む 

Q . 再読み込み 
り URL 入力 

ホ-ム 

1 向お卸こ入り 1 

1 お気に入り一着 1 

QI ま示面ほ 
^ポインター 

^その他 

1も W こんり1こ握 r 


L 決を〕1房る 



2 ©で希望ずるホームページを選び、 
を}甲ず 

指定されたホームページが表示されまず。 


2 



お気に入りに登録したホームぺージのアドレスが、情報提供 
者によって変更された場合には、表示ずることができなくな 
ります。_ 


1 お気に入り登録 1 

タィトル： 

アドレス： 

このぺージをお気に入りに登録しますか？ 

1 日立のテレビ 「 Wooo 」 1 

http :// hitachi . tv / aaaa / bbbb / cccc/dddd | 


II はい 1 ( いい是 1 


授）（巧定1 


下記の場合は、お気に入りの登録ができません。確認後、決 
定ボタンを巧して元の画面に戻ってください。 

一お気に入りの最大登録数を超える 

不要なタイトルを削除してください。 I ® 

ーアドレスが長ずざる 

—登録済みのホームぺージをこ重に登録しようとした 


お気に入りに登録したホーム 
ページを選択ずるには 


お気に入りのホームページ 
アドレスを登録ずるには 


はじめに 


テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用が態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 
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ブラウザ X ニューを使うには（つづき) 


ご覧になったホームページの 
履歴から選択ずるには 


(01 の操作でブラウザメニューを表示し、次の操作を 
行います。 

1 ◎で 「胃表示履歴 J を選び、 （§) を巧す 

表示履歴が表示されまず。 


機能_ 

民る 
— >ちむ 
广 it 再読み込み 

ク URLA 力 

〇ホ-ム 


お気に入り 



みぉホ 

さ^その化 


紙 I 厂民る I 」 

2 ©で希望ずる ホー ムぺ ージを 選び、 
(0) を巧ず 

指定されたホームページが表示されまず。 


統施 

互 


HITACHI : Wooo World /\イビジヨンテレビ 

( X ) 削除 

T レピ CM しごいて： U なの«オンフイン： U な 


[|]すべて削除 

日な Hitachi 


曰なのま S 品 


アドレスで表示 

Hitachi Global 


巧字キーで 
コマンドを実行 
します 



遂 ） 1 お 1 1 民る 1 山 - 凶 


お気に入りの編集 


お気に入りの登録件数が最大になったとさや、アドレス 
が変更されたとさに、お気に入りから削除したり、編集 
したりでさまず。 

(01 の操作でブラウザメニューを表示し、次の操作を 
巧いまず。 


タイトル（またはアドレス）を変更ずる 

1 ©で r の お気に入り」を選び、 獲剧甲ず 
(§) で「お気に入り一覧」を選び、^を}甲ず 

お気に入り IJ ストが表示されまず。 


な 能 


^ 房る 
— > をむ 
〇ち読み込み 
り URL 入力 

〇 ホ-ム 

\ ぶ お S に入り1 

1 お気に入り一監 1 

巧赫娠 

^ ポィンタ - 

さ^その他 

1 お気に人りに登録 \ 


L 决定〕 1 戻る 1 


2 ので編集したいホームページタイトル 
を選び、困を巧ず 

お気に入り編集画面が表示されまず。 


お巧に入り 

うの销除 
[1] すべて削除 
d ] アドレスで表示 
® 篇藥 
® 上/\移動 
® 下 A 移 a 

巧宇キーで 
コマンドを実巧 
d し巧 

HITACHI : Wooo World A イビジョンテレビ 

1 T レビ’ CM について；曰なの苗オンフイン：曰な 

曰な Hitachi 
曰なのま S 品 

Hitachi Global 

感 1 * を1 1 g る1 圧!-面 


♦表示履歴は最大96件記録します。フレームつきページを 
表示した場合は履歴として記録しまずが、表示履歴では元 
のフレームぺージと同じになるので表示しません。このた 
め、履歴が最大数まで表示されないことがあります。 

♦表示履歴では表示したページが持っている名称が表示され 
まず。名称を持たないページでは空白になることがありま 
す。この場合「アドレスを表示」で確認してください。 

♦手順2の表示履歴画面を表示中に数字ボタン田〜巨]を巧 
ずと、「削除」や「すべて削除」、「アドレス表示」ができます。 
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3 @ で「タイトル」または「アドレス」 

を選び、 （§) を巧ず 


入カパツドが表示されまず。 



4タイトル（またはアドレス）を入力ずる 

文字の入力については「文字を入力ずる」晒をご覧 
ください。 


5 ©で「登録」を選び、 （§) を巧ず 

内容を更新せずにそのまま戻りたいときは、「中止」を選び 
@を巧しまず。 


タイトルを削除する 

1 ©でお気に入り」を選び、編を}甲す 
で「お気に入り一覧」を選び、を巧す 

お気に入り IJ ストが表示ごれます。 



2 @で削除したいタイトルを選び、 

丘！を巧ず 



• 「12苗すべてを削除」を選ぶと、すべてのタイトルを 
削除できます。 


3尚で「はい」を選び、@)を巧ず 
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はじめに 


テレビを外部機器をテレビを番組を 


録画番組•写真接続した 


設置ずる接続ずる 


録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむ 


A V ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定困つた I 


を楽しむ 


に合せて設定ずるしたいときときは I 



インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 








'ラウザ X ニューを使うには（つづき) 


ポインター機能を使う I 検索機能を使う 


画面のスク□-ル、画面上の画像やリンクを選択する場合登録してある検索サイトを利用して、インターネットの 
に使用するポインターの機能を変更することができます。サイトを検索でさます。 


101の操作でブラウザメニユーを表示し、次の操作を （01 の操作でブラウザメニユーを表示し、次の操作を 

行いまず。 巧いまず。 

1 ©で「^^ポインタ ー J を選び、 （ Q を巧す 1 ◎で「咬検索」を選び、 （§) を巧ず 

◎で「ポインター ON 」 または r ポイン @で検索サイトを選び、@を}甲ず 

夕 — OFF 」 を選び、 獲) を巧ず ネット検索画面が表示邱ます。 




♦ぺージ内検索画面は、 い表示 1または い表示 1で、表示位置 
を蜜要できまず。 


2 検索ずるキーワードを入力ずる 

义字の入力については「文字を入力する」をご覧 
ください。 


4の)で「検索」を選び、を巧ず 


广メモ J 


画面表示やニューが表示されているときは、ポイン 
ターは一時的に表示オフになりまず。 


「ぺージ内検索」を選んだときは、現在表示しているホームぺ一 
ジ内でキーワードを検索できます。 
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ブラウザのより高度な操作 


(01 の操作でブラウザ X ニユーを表示し、次の操作を巧います。 

1 ©で「をテの他」を選び、 （§) を巧ず 2 ©で設定したい項目を選び、 （§) を巧ず 

♦設定項目 ] は、数字ボタン日可〜111。」で選ぶこと 
ができまず。 

♦設定項目により、設定画面が表示されまずので、画面の 
操作ガイドに従って操作してください。設定を反映ずる 
ためには、最後に「登録」を巧してください。 


巧能_ 

r 房る 
— >をむ 
Q . 込み 

り URL 入力 
0ホ-ム 

おちに入り 

包赫 as 

^ ポインタ - 

を 齡 _ 

良モ雌 I 


設定項目 

©または© 

内 容 

[1] ホ_ムぺ_ジに登録 

はい/いいえ 

現を表示ごれているページをホームページとして設定します。 

ホームぺージ（スタートぺージ）を変更すると、 Wooonet に接続でき 
なくなりますので、ご'ま意くだ立い。 

[2] フレーム切換 

- 

フレームの切換を巧います。 

[3] 表示サイズ 

最大/ 

大/ 

中/ 

小/ 

最小 

画面の文字サイズを蜜要しまず。 

ページによっては、ページ全体のサイズを変更しまず。 

[4] エンコード 

曰本語に hiftJ に)/ 
日本語に UC - JP )/ 

日本語 （ ISO - 2022 - JP )/ 
Unicode ( UTF -8) 

選択されたエンコードでぺージを表示しまず。 

日本語が正しく表示されない場合は、文字コードを変更してください。 

外国語には対応していません。 

[日]表示詳細設定 

登録/中止 

表示に関する詳細設定を行いまず。 

画像表示、ポップアップウィンドウなどの有効•無効設定を行います。 

[6] ぺ_ジ情報表示 

- 

現を表示されているぺージの情報を表示します。 

[7] サーパ'-証明書表示 

- 

サーバー証明書を表示しまず。 

[8] セキュ IJ ティ設定 

登録/中止 

セキュ1」ティに関する設定を行います。晒 

例 Cookie 設定 

登録/中止 

Cookie に関する設定と操作を行いまず。 

「 Cookie を受信ずる」にチェックマーク因を付けると、 Cookie を受信 
し本機内に記録します。 

ずべての Cookie を削除ずるとさは、「すべての Cookie を削除ずる」 
を選び、「決定」を巧しまず。 

[10] キャッシュ設定 

登録/中止 

キャッシュに関する設定と操作を行いまず。 

「キャッシュを使巧する」にチェックマーク因を付けると、キャッシュを 
庐巧しまず 

ずべてのキャッシュを削除ずるときは、「ずべてのキャッシュを削除ずる」 
を選び、「決定」を巧しまず。 

[11] プ□キシ設定 

登録/中止 

プ□キシに関する設定を行いまず。 

アクトビラなどサイトによってはプ□キシ経由でのアクセスを許可しな 
いところもありまず。映像コンテンツが正常に視聴できない場合やホー 
ムページが表示されない場合は、プ□キシ設定を解除して、プ□キシ経 
由でなく直接インターネット回線に接続してください。 
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1ホームベージに登録 1 


2フレーム切換 

3表示サイズ（中） 

4エンコード(日本語に hiftJ に)} 

5表示詳細設定 
自ぺージ情報表示 

7サーパー証明書表示 

8 t キュリティ設定 

9 Cookie 設定 

10キャッシュ設定 

11プ□キシ設定 




1斯 n 夹定） r 戻る） の-山] 1 


稱能 


房る 

今 

をむ 

a 

巧読みなみ 

ジ 

URL 入力 

む 

ホーム 

凶 

おちに入り 

包 


な 

ポ -f ンター 

a 

齡 


モ mffl! 1 



はじめに 


テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用が態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 





ブラウザのより高度な操作（つづき) 


表示詳細設定 


画像や アニメー シヨンの表示/ホ表示などを設定することがでさます。 


の操作でブラウザメニューを表示し、次の操作を行います。 

1 ©で「をテの他」を選び、 （§) を巧ず 


巧能 


戻る 

う 

ちむ 

a 

再読み込み 

ク 

URL 入力 

む 

ホーム 

凶 

お気に入り 

巧 

を示团ほ 


ポインター 

を 

ちま 

旨 

モ(》化 1 


1 ホを 1 G 房る 1 


2 ©で「固表示詳細設定」を選び、 （§) を巧ず 


巧能 


戻る 

今 ちむ 

Q . 再読み込み 
り URLA 力 
〇ホ-ム 

凶 ゎちじ入り 

Q ) を示团ほ 

^ポィント 

d おお 

1ホームぺージに登録 

2つ レー ム切換 

3表示サイズ（中） 

4エンコード(日本語(訊 iftJIS )) 

5表示 詳細 設定 

6ぺージ情報表示 

7サーバー証明書表示 

8セキュリティ設定 

9 Cookie 設定 

10キャッシュ設定 

11プ□キシ設定 

民 その地 1 

し純 J 1 房る I 


觀1 ミ夫定 1 1戻る1山-凹 


3 (§) で設定したい詳細内容を選び、（@)を巧ず 

「 表示託細設定 1 


囚画像 囚 CSS 

囚 JavaScript 囚ポップアップウインドウ 


登録 1 I 中止 

_ tOj _ I ホ定 I 


設定可能な内容は、下記の通りでず。 太字は、お買い上げ時の設定となりまず。 

♦画像 ： 画像の 表示（チェックあり） /非表示（チェックなし）を設定しまず。 

♦ CSS : CSS の 有効（チェックあり） /無効（チェックなし）を設定しまず。 

CSS とはぺージのレイアウトを定義ずるための規格でず。 

• JavaScript :」 avaScript の 有効（チェックあり） /無効（チェックなし）を設定します。 

」 avaSc 「 ipt とは、ぺージの機能拡張巧スク U プト言語でず。 

♦ポップアップウィンドウ：ポップアップウィンドウの 有効（チェックあり）/ 無効（チェックなし）を設定しまず。 
有効にずると意図しないページが自動で開く場合がありまず。 


4 (5) で 「登録」を選び、を巧ず 
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インターネットでの買物をクレジットカードでま化いをする場合、力ードを号などの個人情報が安全に情報提供者に 
伝達されるよう通信内容を暗号化して伝送します。 

•な護あり/なしのぺージのぺージ間を移動するとさにメッセージを表示するよラに設定でさます。 

‘ルート証明書 、 C A 証明書の一覧表示と有効/無効の設定がでさます。 


の操作でブラウザメニューを表示し、次の操作を行います。 

1 ©で「みテの他」を選び、 （§) を巧ず 宗 


巧を 

<- 

房る 

う 

ちむ 

a 

再読み込み 

ク 

URL 入力 

む 

ホーム 

凶 

お気に入り 

包 

表示履ほ 


ポインター 

を 

おま 

蚊モ雌 II 


設定可能な内容は、下記の通りです。 太字は、お買い上げ時 
の設定となりまず。 

♦保護のあるページと保護のないページの間を移動ずるとき 
に 「知らせる（チェックあり）/ 知らせない（チェックなし）」 
を設定しまず。 

♦ルート証明書の一覧表示と有効/無効を設定しまず。 

Q . SI を巧ずたびに、有効/無効を切り換えることができます。 


I みま 1 厂 戻る 、 I 


2 ◎で「固セキュリティ設定」を選び、 
を巧す 


卜証明* 

II ち巧 ✓ 0000000000000000 
ホ巧 0000000000000000 
ちの ✓ 0000000000000000 
ち巧 ✓ 0000000000000000 
ち巧 ✓ 0000000000000000 
ちの ✓ 0000000000000000 
ち巧 ✓ 0000000000000000 
ち巧 ✓ 0000000000000000 
ち巧 ✓ 0000000000000000 
ち巧 ✓ 0000000000000000 
ちの ✓ 0000000000000000 

(〇) [ 巧定つ r 房る 1山 


] の柳/無効切巧 I 


巧字キーで 
コマンドを実斤 
します 


巧能 

<- 

民る 

う 

進む 

a 

巧読み込み 

ク 

URL 入力 

む 

ホーム 

过 

お気に入り 

包 

ま示面ほ 


ポインター 

を 

おま 

民モの化1 


決定1こ R 5 l | 


1ホームぺージに登録 
2つ レーム 切換 
3表示サイス:（中） 

4エンコード(日本語 (Shift JIS )) 

5表示詳細設定 
6ぺージ情報表示 
7サーパ‘一証巧書表示 

18 セキュリティ設定 _ 

9 Cookie 設定 
10キャッシュ設定 
11プ□キシ設定 


「ミ純—)[戻る 1 口 -0111 


> CA 証明書の一覧表示と有効/無効を設定しまず。 

( TII を巧すたびに、有効/無効を切り換えることができます。 


CAIE 巧香 



有効 ✓ 0000000000000000 
ホ巧 0000000000000000 
ち巧 ✓ 0000000000000000 
ちの ✓ 0000000000000000 
ち巧 ✓ 0000000000000000 
ちの ✓ 0000000000000000 
ち巧 ✓ 0000000000000000 
ち巧 ✓ 0000000000000000 
ち巧 ✓ 0000000000000000 


の欄/無効切巧 

ち巧 ✓ 0000000000000000 


巧字キーで 

ち巧 ✓ 0000000000000000 


コマンドを実斤 


Z 

します 


つ （§) で設定したいセキュリティ内容を選び、 
獲)到甲す 

_セキユリティ設定_ 

回保護のあるページと、保護のないページの間を移動するとさには知らせる 
r~ ル-卜証巧害の一貴を表示 I 
[ CA 証明書の一居を表示 ) 


隔 [ 献つ r 房るつ 山 I 

♦ルート証明書の一覧と CA 証明書の一覧を表示中に (§) を巧 
すと、選択中の証明書の詳細情報を確認することができます。 


0000000000000000 

000000000000000000000000000000 

00 

000000000000000000000000000000 

000000000000 

000000000000000000000000000000 

000000000000000000 

0000000000000000 

000000000000000000000000000000 

00000000 

000000000000000000000000000000 


@スクレ 1房る I 


4な^で「登録」を選び、を巧ず 


r メモ J 

本機では、通信内容を暗号化ずるための通信手順は 、 SSL 
(Secure Sockets Layer ) 2.0、 3.0と TLS (Transport 
Layer Security )1 .日とを備えていまず。 


テレビを外部機器をテレビを番組を 録画番組•写真接続した 
設置ずる接続ずる 楽しむ 録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむ 


AV ネットワ—クお好みや使巧状態個別に設定 
を楽しむ に合せて設定ずるしたいとき 
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クトビラを楽しむ 


準備 


♦アクトビラを楽しむための準備 

アクトビラを楽しむためには、インターネットの接続白目と設定画が必要です。 

•アクトビラに接続する 

初めてアクトビラに接続する場合は、郵便番号の入力画面が表示されます。画面の指示に従って入力してください。 
郵便番号を入力後、地域の天気予報などの情報が表示可能となります。郵便番号を入力しないと、アクトビラの 
-部の機能が使用でさない場合があります。 


お知らせ 


はじめてアクトビラに接続ずる場合、が下の点にごミ主意ください。 

•日付、時刻を正しく設定してくだごい。励正しく設定されていないと、接続できなかったり、サービスを正し 
く受けられないことがありまず。 

•ブラウザ X ニューの「ポインター」設定を「ポインタ OFF 」 にしてくだごい。「ポインタ ON 」 設定では、アク 
トビラ初期登録を実施でさません。 

•郵便番号などの入力画面では、入カボックスで決定ボタンを巧し、数字キーかソフトキーボードを使って文字（郵 
便番号など）を入力してください。晒 

Wooonet やアクトビラの画面力化しく表示されない場合の対処について 

• Wooonet およびアクトビラのサイトに接続ずる場合は、ブラウザの設定値によりサイト製作者の意図通りの表 
示にならない場合がありまず。お買い上げ時の設定から変更された場合は、 Wooonet やアクトビラの画面で画 
面レイアウトがくずれたリカーソル表示がずれることがありまず。 

•アクトビラの映像コンテンツサービスは、プ□キシをご利用になると正常に視聴できません。プ□キシの設定を 
している場合は、設定を解除してプ□キシ経由でなく直接インターネット回線に接続してくだごい。政！ 


お知らせ 


> r アク トビ ラ ビデオ/ アク トビ ラ ビデオ •フル J のご利用には、光ファイバー ( FTTH ) 回線のブ□-ドバ 
ンド環境をおすすめします。 r ァク トビ ラ ビデオ J は、ご利用の回線速度で 6 Mbps 程度の実行速度が必要で 
す。 r ァク トビ ラ ビデオ •フル J では、ご利用の回線速度で 12 Mbps 程度の実行速度が必要です。実行速度が 
1 2 Mbps 下の場合は、表示が遅くなつたり、映像が途切れる、見えなくなるなどの現象が生じる場合があり 
ます。 

ご利用の回線速度が 1 2 Mbps 上を得られているかの確亂ま、パソコンを使用してァクトビラ公式情報サイト 
( http :// actvila . jp ) でスピードテストを行うことをお勧めします。スピードテストを行うには、パソコンが必 
要となります。 

> W 000 net で提供されるサービスに必要な回線ま度については、 Wooonet 巧の説明でごお認<ださい。 

> W 000 net やァクトビラのサービス内容は、予告な<変更される場合があります。 

>故障、修理のとさなどに、アクトビラのサービスを利用でさないことによる損害や不利益について、当社は一切 
の責任を負いかねますのであらかじめご了をください。 
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お知らせ 


アクトビラを見るには 


^を巧ず 

映像コンテンツを全画面で再生しているときは、再生を停 
止してから^を巧してくだごい。 


♦ァクトビラを見ているときに、を巧ずと、 ブラウザ X 
ニューが表示されまず。 （01 

ただし、ァクトビラでは一部使巧できない機能がありまず。 
♦実隙のサービスは各サイトによって画面構成や、視聴までの 
流れが異なりまず。 

♦各サイトの登録やコンテンツ購入にあたっては、ご自身で 
判断の上実施してください。 
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ブラウザを起動する 
^を巧ず 

お買い上げ時は Wooonet が表示されるように設定 
立れています。 




@で「アクトビラ」を選び、（@)または 
回到甲ず 

アクトビラのホームページが表示されまず。 

画面に従って操作して、見たい情報を表示させたり 
映像コンテンツの再生を始めてください。 


アクトビラを選ぶ 



IAV ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定困つた I 


I を楽しむ 


に合せて設定ずるしたいときときは I 



はじめに 


テレビを外部機器を 
設置ずる接続する 


テレビを番組を 録画番組•写真接続した 
楽しむ 録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむ 


















ァクトビラを楽しむ（つづき) 


映像コンテンツ再生中の操作について 


_アクトビラビデオ*フルの操作^ 

リモコンの各ボタンを}甲ずことにより、下記の操かができまず。 


リモコンボタン 

内容 

再を （►) 

一時停止状態から再生を始めまず。 

停止 （■) 

再生を停止し、ブラウザ画面に戻りまず。 

—時停止 （■■) 

再生中に押ずと一時停止します。 

一時停止ボタンまたは再生ボタンを巧ずと再生に戻りまず。 

サーチ（◄^) / 
サーチ （►►) 

早送り再生/早戻し再生を実施します。 

押ずごとに速ごを切り換えることができまず。 

映像コンテンツによって、切り換えられる速さが異なりまず。 

映像コンテンツが早送り再生/早戻し再生をサポートしていない場合は早送り再生/早戻し 
再生は実施できず、「操作できません」 X ッセージが表示されます。 

スキップ （!◄◄)/ 
スキップ （ W ) 

スキップ (► H ) :次のチャプターの先頭から再生します。 

次のチャプターがない場合は現在位置からの再生を継続しまず。 

スキップ ( K 4 ) :再生中のチャプターの先頭から再生しまず。 

チャプターが設定されていないときは映像コンテンツの先頭から再生しまず。 

映像コンテンツがチャプターをサポートしていない場合は、3分間隔のスキップになりまず。 


アクトビラビデオの操作 

次の操かにより、画面に表示される操作 X ニユーにて選択した操かができまず。 
①リモコンの@を}甲ずと操イ乍メニューが表示されまず。 


②@で実施したい操イ乍を選択し、@を巧しまず。 


||川 I 11 U ■ II || II I 停止 1— 吕〇が戻る 1 已〇秒進む I 

③ブラウザ画面へ戻る場合は、「視聴完了」を選択し、決定ボタンを巧しまず。 

• 「停山を選択し运)を巧した場合は、再生停止後ブラウザ画面に戻りません。再度、「視聴完了」を選択し 
挺)を巧すことによりブラウザ画面に戻ります。 



♦映像コンテンツの再生は、サーバーの状態または通信回線の問題によって、開始でさない、または開始でさても 
再生が途中で止まってしまう場合があります。 

♦アクトビラビデオ-フルの場合は、実行速度1 2 Mbps 程度の回線速度が必要となります。 

♦アクトビラビデオの場合は、実行速度 6 Mbps 程度の回線速度が必要となります。 

參再ち中に再を画面上にエラーが表示されることがあります。 

その場合は、下記にお問い合わせください。 

アクトビラ-カスタ7—センター 

0570-091017 

03-6834-2280 ( PHS 、 IP 電話をご使用の場合） 

(受付時間）10 : 00〜19 : 00年末年始を除< 

♦再生中に再生画面が閉じてエラーが表示されることがありまず。 

テの場合は、 「 X ッセージ表示一覧」の「映像コンテンツ再生中」晒をご覧くだごい。 

•スト U - ム型アクトビラビデオ、アクトビラビデオ•フルの映像コンテンツは、録画ずることはできません。 
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ンテンツの番組説明を表示する 


再生が態を表示させる 


はじめに 


テレビを外部機器をテレビを番組を 


録画番組•写真接続した 


設置ずる接続ずる 


録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむ 


A V ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定困つた I 


を楽しむ 


に合せて設定ずるしたいときときは I 












ァクトビラを楽しむ（つづき) 


2画面でインターネット（アクトビラ）を楽しむには 


インターネット（アクトビラ）を楽しみながら放送中のを組をご覧になること力巧さます。 


インターネット画面で、次の操作を行います。 


1 12画面 I を巧ず 

インターネツト画面と放送中の番組が2画面表示されます。 



1 インターネット i i BS103 1 













1 



インターネット画面 放送番組画面 


2 I 放送番組のチヤンネルを切り換えるには^ 

① 區量]医 D 医！)でご覧になりたい放送 
を選ぶ 

② [執でチャンネルを切り換える 

♦ HDMI 1 〜4、ビデオ]〜3に切り換えるときは、 
@で切り換えまず。 

♦ チヤンネルボタン（己!]〜圆 ） ではチヤンネル 
を選択でさません。 


3 音声などを切り換えるには 

①を巧し、©で設定したい項目を 
選び、 （ g ) を巧ず 

サブ設定項目（ X )がある場合は、 
©でサブ設定項目を選び、 (§)/(§) 
を巧ず 

1 メニユ ー 

「1 


ま組説明 


へツ ドホン設定 


因題巧理置 


設定項目 

⑤ 

内容 

音声選択 

インタ-ネリト画面 
/ち画面 

2 画面のときの音声 
を選択しまず。 

選おごれた画面に 
が表示されまず。 

番組説明 

- 

番組説明画面が表示 
ごれまず。0固 

ヘッドホン 

饥ウ 

pXaE 

ヘッ柿ンモ-ド 
乂 

1/2 

設定の詳細について 
は、巧日をご覧くだ 
さし、。 

Vソ 柿ン韻 
乂 

日〜 6 日 


②設定が終了したら、 ©/(§) を巧ず 

他の項目を設定ずるとさは、手順①、 
②をくり返ず。 

•尚で I 喊表示がある画面の音量を調節で巧す。 


4 居画面〕を巧ず 

1画面となって2画面を終了しまず。 
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アクトビラのホームぺージから映像コンテンツを購入し 

て、本機にダウン□-ドしまず。 

•ダウン□-ド中に、スト1」ーム型のアクトビラビデオ 
(アクトビラビデオ•フル）や、 AV ネットワーク再生、 
録画（予約録画）および2画面表示などの操作を行なう 
と、ダウン□-ドは待機状態になります。これらの操作 
が終了するとダウン□ードを再開しまず。 

•ダウン□ー ドを一時的に停止したり、エラーになった 
場合などにダウン□ー ドを再開ずるには、「ダウン □- 
ド状態を確認ずるには」を参照してくだごい。 


ダウン□ードしたコンテンツを再生ずるには 


ダウン□—ドした映像コンテンツは、見る一覧画面から 
再ちすることがでさます。田目 

ダビング可能なコンテンツは、録画番組のダビングと同 
様に HDD またはカセット HDD にダビングすることが 
でさます。の 

•視聴制限付さコンテンツは、「視聴制限の設定」励で 
視聴制限「する」に設定されている場合は、見る一覧 
で暗証番号を入力することで、一時的に視聴制限を解 
除することがでさます。 


ダウン□ー ド状態を確認するには 


1を巧し、◎で「ダウン□ード状態」 
を選び、 （ g ) を}甲ず 

「ダウン□ー ド状態」画面が表示され、ダウン□ー ド中 
のコンテンツや何らかの原因でダウン□-ドが失敗し 
たコンテンツなどのコンテンツ状態が I 」スト表示され 
ます。 


1 D ダウン□-ドが態 



2011 年 3A17 日册 AM10；15 

飾日付 


長さ 南入元 

觀を 

がお-進波を 


3/17 術 

AM10: 日 0 

IhSOm IAS 

ま巧タイトル 

90% 



3/17 体） 

AM 8 ： 30 

lh30m 屏入元 

を組タイトル 

54% 



3/17 休） 

AM 9 ： 00 

IhSOm a 入元 

を組タイトル 

i • 一■田脚 



•ダウン□-ドを正常終了したコンテンツは、「ダウン 
□-ド状態」画面から消え、「ダウン□-ド実行結果」 
画面し表ホされまず。 

状態を停止する、または「/ ETOB 
/ sa 」 状態からダウン□-ドを再開ずるには、⑥ 
でコンテンツを選び、 CS を巧しまず。削除ずる場 
合は、 CSD を巧しまず。 


1「ダウン□ードが態」画面で、 CMD を押す 

ダウン□ー ド実行結果が表示されまず。 

「ダウン n - ド状態」画面に戻ずには、再度を押 
しまず。 

♦ 「ダウン□-ド実行結果」画面で C 5 D を巧ずと、詳 
細表示に切り換えることができまず。 


D ダウン□-ド実行結果 


2011年3月17日（木） AM10:1 日 

曰巧 巧巧 

番組を 

タイプ 結果 


001 

3/17 嫩 

AM10：30 

ま組タイトル 

かレ 

居止 

002 

3/17 嫩 

AM 9:00 

ま巧タイトル 

かレ 

閣巧 

的 3 

3/17 嫩 

AM 8 ： 30 a 

番組タイトル 

かレ 

が 


♦ダウン□-ドできるコンテンツの数は、最大弓弓9個でず。 
ダウン□-ドタブ内のフォルダ数は、最大99個でず。 

♦コンテンツのダウン□-ド中は、録画/予約ランプが赤色に 
点なします。ダウン□-ド中でもリモコンで電源を切ること 
ができます。 AC 電源プラグは抜かないでください。ダウン 
□-ド]ンテンツの内容力艰なわれる場合があります。 

♦ダウン□-ドコンテンツを再生するときは、利巧条件などの確 
認のたがにネットワークに接続した状態で行なってください。 

♦視聴期限のあるコンテンツは、有効期限になっていない場 
合（期限前）や有効期限を過ざている場合（期限切れ）は 
再生でさません。 

♦期限切れの場合、自動的に削除されまず。また、予約準備 
中に期限切れとなった場合は、サムネイル、タイトル、番 
組説明などが表示でさなくなりまず。 

♦パックレンタル内にある]つのコンテンツを再生した場合、 
パック内すベてのコンテンツに視聴期限が適用ごれます。 

♦視聴制限付きのコンテンツは、「視聴制限の設定」巧日で設 
定/解除ができます。 

♦レンタルコンテンツを A V ネットワーク再生する場合は、 
ダウン□-ドした機器で一度再生してから行ってくだごい。 

♦ダウン□ー ドコンテンツは、サムネイルの設定、タイトル 
各変更、チャプター設定、分割およびプレイ IJ スト作成は 
できません。フォルダ登録はダウン□-ドタブ内のフォル 
ダ間でのみ登録できまず。 HDD タブ内のフォルダへは移 
動できません。 

♦ダビング可能なコンテンツをダビングずるときは、「レー 
卜変換ダビング」、「不要部分指定ダビング」および「ムー 
ブ（移動)」はできません。また、コンテンツによりダビ 
ングできる回数に制限がありまず。 

♦ダウン□ー ド中に裏番組チエツク画面 g 日を表示した場合、 
子画面には映像は表示されません。 
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アクトビラビデオタウン□ード型サービスは、映像コンテンツをタウン□ードして視聴するサービスでず。コンテ 
ンツ毎に指定される視聴期限の間に何度でち視聴巧能なサービス（レンタル）や視聴期限が無<本機にコンテンツが 
蓄積されている限り視聴でさるサービス（セル）などがありまず。詳しくは、アクトビラ公式情報サイト （ h け P :// 
actvila . jp ) をご覧ください。 


重要 


ダウン□-ドコンテンツは、本機の内蔵八ードディスク （ HDD ) にななごれます。 HDD はホ苗に 
精密な機器ですので、設置環境や取り扱いにより動作に彰響を与える場合があります。 HDD は一 
時的な保管場所としてお使いください。ダビング可能なコンテンツは、カセット HDD にダビング 
してお< ことをおすすめします。 


映像コンテンツをダウン□-ドするには ダウン□-ド実巧結果を確認するには 


アクトビラビデオダウン□ー ド型サービスについて 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用が態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 


：§じめに 


テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続ずる 


テレビ女 
楽しむ 
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AV ネットワークを楽しむ 


AV ネットワーク概要 . 

■ ホー ムネットワーク . 

■ DLNA . 

■本機のホームネットワーク機能 . 

■接続機器について . 

AV ネットワークサーハ. . 

■サーパ'-機能を設定ずる . 

■ サーバー名を設定ずる . 

■ 公開先のプレーヤー機器を設定ずる . 

AV ネットワーク再生機能 . 

■再生可能なファイル形式について . 

■ AV ネットワークの起動 . 

■ AV ネットワーク画面について . 

■ AV ネットワーク画面に表示されるフォルダおよびファイル構成について 

■ AV ネットワーク画面を操作ずる . 

■表示方法を変える . 

■ サムネイル表示ファイルおよびフォルダを選ぶには . 

■ファイルを選択したあとでできること . 

ファイルを再生または表示する . 

■フォルダ内の音楽を全曲再生ずる . 

■スライド シヨーを 再生ずる . 

■スライドシヨーの詳細を設定ずる . 

■スライドシヨー再生中に音楽も同時に再生ずる . 

■映像/音楽ファイル再生中の操作について . 

■ 静止画ファイル表示中やスライドシヨー再生中の操作について . 

■ 再生状態/再生中のファイルの詳細説明の操作について . 

■音楽ファイル再生中の背景を設定ずる . 


はじめに 


テレビを 
設置ずる 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ I ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネットワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 


8 8999 〇 023 4 45678990 1 12346677 
6 6666 7 777 7 77777778 8 88888888 

^1 T—' 111 ^1 111 ^1 11111111 ^1 11111111 


7 

6 

































AV ネットワーク概要 


AV ネットワークはホームネットワークを利用して、ネットワーク内の機器と映像や音楽、静止画などのコンテンツ 
を共有ずる機能です。 


ホームネットワーク 


ホームネットワーク（家庭内 LAN ) はバソコン、録画機器、オーディオ機器などを LAN 接続して作るま庭用ネット 
ワークです。ネットワーク巧の機器が DLNA (Digital Living Network Alliance ) のガイドラインにか応していれ 
ば、それらの機器間で映像や音楽、静止画などのデジタルコンテンツを共ちでさます。また、 AV ネットワーク機器 
へダビング（コピ_/ムーブ）することもでさます。の 
例えば、下記のようなことがでさます。 

参バソコンに保をしてある写真を本機の大画面に映す 
♦他の録画機器で録画した映像や音楽を本機で視聴する 
参本機で録画した番組を他のテレビやバソコンで視聴する 


100 BASE - TX が応のハブまたはブ□-ドバンドルーター、および 「カ テゴ IJ 5」 U 上の LAN ケーブルの使用をお 
すすめします。 


本機をサーバーとしたときの構成例 



本機をプレーヤーとしたとさの構成例 



モデム 


録画対応テレビや化のレコーダー 



(配信された番組を再生します) 


X 本構成例は一例です。インターネットに接続しない環境では、 
ADSL モデムやルーターの代わりにハブを巧巧することちできます。 


サーパ'- :映像や音楽、静止画などのコンテンツを他の機器に配信する機能のある機器。サーバー機能を搭載した機 
器には、バソコンや Wood 録画テレビ、録画機器などがあり、本機はサーバー機能を備えています。晒！ 
プレーヤ ー :他の機器の映像や音楽、静止画などのコンテンツを再ちする機能のある機器。プレーヤー機能を搭載した 
機器には、ハ’ソコンやテレビ、オーディオ機器などがあり、本機はプレーヤー機能を備えています。旧 I 
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接続機器について 


DLNA 


DLNA (Digital Living Network AUiance ) は、パソコンやデジタル家電機器をホームネットワークでつなぐ際の 
ガイドラインで、 DLNA に対応した機器間では映像や音楽、静止画などのコンテンツを共有して楽しむことがでさま 
ず。 DLNA には、映像や音楽、静止画などのコンテンツを保をしてネットワーク上の機器に配信ずるデジタル X デイ 
アサーバー （ DMS ) とデジタル X デイアサーバーから受信した映像や音楽、静止画などのコンテンツを再生ずるデジ 
タル X ディアプレーヤー （ DMP ) などがありまず。 


本機は、 DLNA 認定デジタルディアプレーヤー ( DMP ) およびデジタルディアサーバー （ DMS ) でず。 

本機は、 AV ネットワークサーバー機能を備えておりまず。 AV ネットワークサーバー機能を利用ずると、デジタル 
放送の録画番組などを AV ネットワーク再生機能を備えた Wooo や他のデジタル X ディアプレーヤー （ DMP ) など 
に配信ずることができます。 

AV ネットワーク再生機能晒を利用ずると、ホームネットワーク上にある AV ネットワークサーバー機能を備えた 
Wooo や他のデジタルディアサーバー （ DMS ) で配信ごれている映像や音楽、静止画を視聴でさまず。 

ごらに、本機は著作権保護規格である DTCP - IP にも対応しており、著作権で保護されたデジタル放送の録画映像な 
どを、その著作権を保護しながらホームネツトワーク上で利用して楽しむことができまず。 



AV ネットワークをご利用になるためには、インターネット接続は必須ではありません。インターネット接続ずる環 
境でご利用になる場合は、ルーター機器などでインターネット網とホームネットワークを分離してお使いください。 
インターネット接続されない環境でご利用になる場合は、ホームネットワークに接続ずる機器をハブなどで接続して 
お使いください。 

_機器の再生機能を確認ずる_ 

DLNA 対応機器として巿版されている機器でも、本機が配信ずる映像コンテンツを再生できる機能、能力があること 
が必要でず。機器の機能、能力を確認してください。 


r 乂モ J 

• DTCP-IP 

DTCP-IP (Digital Transmission Content Protection over Internet Protocoi ) とは、ネットワーク上 
でデジタル放送などの著作権保護付きデータを配信ずるための規格でず。デジタル放送の録画映像を楽しむため 
には、サーバー側とプレーヤー側の両方が DTCP - IP に対応している必要がありまず。 

♦ DLNA 商標 

DLNA ® は Digital Living Network Aiiiance の登録商標でず。 

DLNA ®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED ® are trademarks , Service marks , or ce けげ ication marks 
of Digital Living Network Aiiiance . 


♦ホームサーバー機器で公開している映像や音楽、静止画を本機で録画、録音、保をずることはできません。 

♦本機は著作権保護規格である DTCP - IP に対応していまず。 

♦本機に録画した番組を PC (パソコン）で視聴ずるには、別途デジタル X ディアプレーヤー ( DMP ) に対応して 
いるアプ U ケーシヨンソフトウェア（有償）が必要でず。詳しくは下記の URL を参照ください。 
http :// av . hitachi . co . jp / tv / support / software / index.htmi 
♦ AV ネットワーク機能のみを使う場合は、インターネットへの接続はす要でず。 


AV ネットワ—ク 
を楽しむ 


テレビを番組を 
楽しむ 録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ I ネット 
サ—ビスを楽しむ 


はじめに 


テレビを外部機器を 
設置する接続する 











ットワークサーバー 


本機のサーバー機能を有効にすると、下記の番組を、ご家庭内の同ーネットワークに接続された DLNA 対応機器で 
再生ずることがでさまず。 

•本機の内蔵 HDD に録画したデジタル放送の番組やダウン□ー ドコンテンツ 
•本機のカセット HDD 挿入口に入れたカセット HDD に録画したデジタル放送の番組 


サーバー機能を設定ずる 


巨因の操作で r る種設定 J の r 初期設定 J 画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 


©で「通信設定」を選び、 



2倫で 「 AV ネットワーク設定」を選び、 
@/を巧ず 

初期設定 

I 通信設定 I 

[ SP 設定 >1 


4 @で「入（甫時)」または「入 （ WOL 入)」、 

「入 （ WOL 切)」を選び、@/(§)を}甲ず 

お買い上げ時には「切」に設定ごれていまず。 


通信設定 



AV ネットワーク設定 

1 


1ヴーバー機能 

入（常時） 脚 別 

■ 

ヴーパー名設定> 

= 入 （WOL 

A) 

公開巧樣お設定〉 

=A (WOL 

切） 

MAC アドレス 

00-00-87-81-D3-3 □言 切 


IP アドレス 

10.205. 5.44 


ヴーバーの 状態： 

動 巧していまず 



5歐を巧し、乂ニューを消ず 

DLNA 巧応のプレーャー機器を操イ乍して、本機の録 
画番組を再ますることびできます。操かち法につい 
てはプレーヤー機器の取扱説明書をご覧くだごい。 


つで「サーパ'-機能」を選び、 

巧）/ ( g ) を巧ず 


通信設定 

AV ネットワーク設定 

■入（削寺） 
L サーパー名設定 >JWoooTV 
r 公開巧お器設定〉 


MAC アドレス 
IP アドレス 
サーパーの 状態 


00-00-87-81-03-3 D 
10205. 5. 44 
動作していまず 


この画面で下記の項目の確認ができまず。 

MAC アドレス：本機に設定された MAC アドレス 
IP アドレス ：本機に設定ごれた IP アドレス 

サーバーの状態：「動作していません」、「動作していまず」 
(サーバーが動作しているが、配信はし 
ていない）、「配信中でず」の3種類の 
中から表示されまず。 


お知らせ 


♦外部入力の録画番組は配信できません。 

♦自動録画で録画されたコンテンツは、配信できません。 

♦ 2画面表示中および裏番組チて、ソク画面の子画面表示中 
は、配信でさません。 

♦視聴には DTCP - IP に対応し、 MPEG -2 TS の再生に対応し 
たデジタル/ディアプレーヤー機器が必要でず。 

♦本機サーバーからプレーヤー機器へ同時に配信できる台数 
は]台でず。 

♦本機サーパ'-から配信できないコンテンツはプレーヤー機 
器側のタイトルに「配信す可」と表示されまず。 

♦ずべてのファイルの再生を保証ずるものではありません。 
♦ずべてのファイルの再生品質を保証ずるものではありません。 
♦映像の番組名は似た文字に変換ごれたり、プレーヤー機器 
によっては正しく表示されない場合がありまず。 
♦お客様のネットワーク環境や状況によって、再生が乱れた 
り、再生できない場合がありまず。 

♦本機から字幕付き録画番組をコンテン、ソ配信し、相手側の 
機器で再生を行った場合、機器によっては字幕表示位置が 
ずれたり、字幕が表示画面からはみ出す場合がありまず。 
♦本機サーバーは、な下の3つの動作が同時に行われている 
場合は配信を停止します。配信を再開するためには、録画 
番組の再生などを停止してから行ってください。 

①2番組同時録画 
0録画番組の再生 

感録画番組/写真削除（またはカセット HDD の挿入） 
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♦ WOL (Wake On LAN ) 機能で本機サーパ'-に起動の信号を送信してから 
サーバー機能が利巧可能になるまでに、しばらく時間がかかりまず。 

♦配信中の番組と同じ番組を削除ずることはできません。 

♦プレーヤー機器での早送り、早戻しなどはプレーヤー機器によってはできな 
し、 場合がありまず。 

♦ダビング動作時は、 AV ネットワークサーバー機能は動作しません。ダビン 
グ動作が優先ごれます。 

♦配信中に録画番組の「サムネイル設定、タイトル編集、チャプター編集、分割」 
はでさません。 

♦カセット HDD に保をされた映像を配信中に、カセット HDD を取り出した 
ときは、サーパ'-機能は停止しまず。 

♦に P 設定中は、サーバー機能は停止します。 

♦ TS モードか外で録画され、ダビングモードを変更してダビング I ® された番 
組は、本機の AV ネットワークサーバー機能により、巧手機器で再生を行った 
場合、機器によっては映像や音声が途切れることがあります。 


サーバー機能 

内容 

A (苗時） 

本機をサーバーとした配信を斤います。 

1」モコンで本機の電源を切ってもサーバーは起動した 
状態のままになります。 

待機時の消費電力は、液晶テレビ：約 20 W 、 プラズマ 
テレビ：約 23 W になります。 

A (WOL 入） 

本機をサーバーとした配信を行いまず。 

U モコンで本機の電源を切ってもサーバーは起動した 
状態のままになりまず。 

本機サーバーの配信を含むずべての動作が終了してか 
ら約日分経過すると自動的に電源が切れ、サーバーは 
終了します。 

WOL (Wake On LAN ) 機能によって、ネットワーク 
内のパソコンなどから本機サーバーを起動ずることが 
でさまず。待機時の消費電力は、 WOL 切亡ードよりも 
液晶テレビ：約]日 W 、 プラブマテレビ：約] 7 W 増え 
まず。 

X (WOL 切） 

本機をサーバーとした配信を斤います。 

1」モコンで本機の電源を切ってもサーバーは起動した 
状態のままになります。 

本機サーバーの配信をさむすベての動作が終了してか 
ら約5分経過すると自動的に電源が切れ、サーバーは 
終了します。 

WOL (Wake On LAN ) 機能は働かないので、ネット 
ワーク内のバソコンなどから本機サ ー /を起動する 
ことはでさません。 

待機時の';肖費電力は、約 0. 1 W になります。 

切 

本機サーバーによる配信は行いません。 


はじめに 


テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ I ネット 
サ—ビスを楽しむ 


お好みや使巧状態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 


7 


AV ネットワ—ク 
を楽しむ 





ットワークサーバー ( つづき) 


サーバー名を設定ずる 


AV ネツトワークの接続機器に巧して、本機サーパ'-を区別するためにサーパ'-名を設定することがでさます。 


巨因の操作で r る種設定 J の r 初期設定 J 画面を表示し、 
次の操作で設定を行し\ます。 

1 ©で「通信設定」を選び、 

@ / を巧ず 



2倫で 「 AV ネットワーク設定」を選び、 
@ / を巧ず 



4希望ずるサーバー名を入力ずる 

文字の入力については、「文字を入力する」晒をご 
覧くだごい。 

雨を田して入力ち法を切り換えることはできませ 
ん。数字キーちまのみ使巧できます。 

お買い上げ時のサーパ'-名は、 「 WoooTVj に MAC 
アドレスの一部を組み合せた名前となります。 

サーバー名の制約 


文字種 

半角英数き 

英大文き （ A 〜 之)、英小文字 （a 〜 Z )、 数字め〜 9) 
記号 （「-」 A イつンと「_」アンダーバーのみ） 

文字数 

2 0 文字まで 

その他 

1 文字目は英大文字または英小文字にする。 


5 ( g ) を}甲ず 

サーバー名が表示されまず。 
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プレーヤー機器ごとに、本機のデータを見せる（公開する）または見せない（公開しない）かを設定することがでさ 
ます。プレーヤー機器の MAC ァドレスリストへの登録は、プレーヤー機器から AV ネットワークサーパ'-を参照す 
ることで、自動的に行われます。 


巨固の操作で r 各種設定 J の r 初期設定 J 画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 


©で「通信設定」を選び、 
©/を巧ず 


备種設定 
映豫設定 
音占設定 
画面設定 


I 外部機器接続設定 


2な)で 「 AV ネットワーク設定」を選び、 

(〇 )/@を巧ず 


巧巧設定 
通信設定 
[[SP 設定 


つ巧)で「公開先機器設定」を選び、 

@ / ( g ) を}甲ず 

本機サーバーが認識しているプレーャー機器の MAC 
アドレスの IJ ストが表示されまず。同じネットワー 
クのプレーヤー機器から、 AV ネットワークサーバー 
を参照ずれば自動的に認識されまず。 


4を)で公開したいプレーヤー機器の 
MAC アドレスを選び、（@)を押ず 

チェックマークが 付きまず。 



公開 

MAC アドレス 

□ 

XX-XX-XX-XX-XX-A1 

□ 

XX-XX-XX-XX-XX-33 

□ 

XX-XX-XX-XX-XX-35 

□ 

XX-XX-XX-XX-XX-62 

□ 

XX-XX-XX-XX-XX-73 

□ 

XX-XX-XX-XX-XX-83 

□ 

XX-XX-XX-XX-XX-93 

_1 


通信設定 

AV ネットワーク設定 
ヴー機能 ：乂（常時） 

I ヴーパー名設定 > lWoooTV _81-03-30 


Iヴーバー名設定〉 

MAC アドレス ： 0 

IP アドレス 

ヴーパーのげ態 :1 


00-00-87-81-03-3 D 
10.205. 5. 44 
動作しています 


AV ネットワーク設定 
公開巧機器設定 ■ 

公開 MAC アドレス 

I □ ] XX-XX-XX-XX-XX-F1 1 

I □ ] xx-xx-xx-xx-xx-Fe1 

_□ XX-XX-XX-XX-XX-67 

_□ XX-XX-XX-XX-XX-/7 

□ XX-XX-XX-XX-XX-87 

□ XX-XX-XX-XX-XX-97 


♦プレーヤー機器の MAC ァドレスの確認方まは、プレーヤー 
機器側の取扱説明書をご覧ください。 

♦チェックマークをはずずには、 もう一度 © で選んで、@ 
を巧してください。 

♦チェックマークを付けたプレーヤー機器からは本機サー 
バーの映像コンテンツを見ることができまず。 

♦チェックマークをはずしたプレーヤー機器からは本機サー 
バーの映像コンテンツを見ることができません。 

♦公開先機器設定 IJ ストには累計で] 4台までのプレーヤー 
機器が登録されます。]日台目が降の機器は I 」ストに登録 
立れず、本機サーバーの映像コンテンツを公開しません。 
新しい機器を登録ずる場合は、不要な機器を削除してくだ 
さい。 

♦機器を削除ずるには、機器を選んで、 CB を巧してくださ 
い。 

♦設定は^を巧した後で反映ごれまず。 

♦各プレーヤー機器の MAC ァドレス確認方まについては、 
プレーヤー機器の説明書をご覧ください。 

C を押しまず 

公開を機器設定 I 」ストの設定が反映ごれます 


ら感を巧し、メニューを消ず 
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テレビを外部機器をテレビを番組を 録画番組•写真接続した インタ—ネット 
設置ずる接続ずる 楽しむ 録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむサ—ビスを楽しむ 


AV ネットワ—ク I 
を楽しむ 


お好みや使用状態個別に設定困つた 
に合せて設定ずるしたいときときは 



















AV ネットワーク再生機能 


ホームネットワーク上にあるホームサーバー機能を有する Wooo 録画テレビや DLNA デジタル/ディアサーバー 
( DMS ) で公開されているコンテンツを本機で再生できまず。映像•音楽の再生、静止画の表示•スライドショーなど 
を行えます。 


再生可能なファイル形式について 

ファイルの種類 

ファイル形式 


MPEG -2 TS 

-ビデオ形式： MPEG -2 

-映像に含まれる音声： MPEG -2 AAC 

映像 

MPEG - 2 PS 
-ビデオ形式： MPEG -2 

•映像に含まれる音声： LPCM 、 ドルビーデジタル、 MPEG -1 Layer n 、 MPEG -2 Layer n 


MPEG -2 TS 

-ビデオ形式： H .264 

-映像に含まれる音声： MPEG -2 AAC 

音楽 

LPCM 

•16 ビツトサンプル 

•サンプ U ング周波数： 44.1 kHz 、48 kHz 

MP 3 

•ビットレート： 32 kbps 〜 320 kbps ( CBR / VBR ) 

•サンプ U ング周波数： 32 kHz 、44.1 kHz . 48 kHz 

静止画 

」PEG 

•表示可能な画素数：最大] 200万画素（ただし、縦および横のサイズは4096ピクセル从内） 

-表示可能なファイルサイズ ： 最大 12 M バイト 


•ずべてのファイルの再生を保証ずるものではありません。 

•ずべてのファイルの再生品質を保証ずるものではありません。 

•ずべてのサーバー機器とのファイルの再生を保証ずるものではありません。 

•上記し又外のファイル形式のファイルを再生することはでさません。 

•再生可能なファイル形式であってもファイルによっては再生できない場合がありまず。 

•本機が対応していないファイル形式の映像や音楽、静止画なども一覧に表示されます。このため、サーバー側の 
設定で公開ずるファイルを上記の再生可能なファイル形式のみにずると便利です。 

•サーバー機器によっては、つァイルを配信ずる際につァイル形式を変換（トランスコード）して配信ずる機器が 
ありまず。この場合には、変換後のつァイル形式が本機の再生可能なつァイル形式と同じである必要がありまず。 
つァイル形式を変換ずるか、および、変換後のつァイル形式が何になるかは、詳しくはサーバー機器の取扱説明 
書をご覧くだごい。また、つァイル形式を変換して配信ずるサーバー機器との動作を保証ずるものではありません。 

•映像や音楽、静止画などの再生および表示などは、サーバーの状態によっては行えない場合がありまず。また、 
本機が対応していないファイル形式の映像や音楽、静止画などの再生および表示は行えません。 

• MPEG -2 TS 映像は Wooo などで録画したデジタル放送の番組、 MPEG -2 PS 映像はパソコンなどで録画した 
地上アナ□グ放送の番組などになりまず。 

• MPEG -2 TS 映像の再生には、 DTCP - IP 機能に対応したサーバー機器が必要になりまず。サーバー機能に 
DTCP - IP 機能があるかどうかは、サーバー機器の取扱説明書をご覧<ださい。 

• MPEG -4 AAC ファイルや WMA 、 WMV などは再生でさません。 

参 Progressive 」 PEG は再生できません。 

• 艮 MP ファイルや GIF ファイルなどは再生できません。 

•最大約] 2日0万画素までの写真データの表示を確認していまず。 

•静止画の表示とスライドシヨー再生では画質が異なる場合がありまず。 

•詳細説明画面でフアイル形式を確認することができます。取 a 
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1 を巧ず I AV ネットワークを終了する 

見る一覧画面が表示されまず。 

1 AV ネットワーク画面表示中に、 

2 ©で 「 AV ネットワークへ」を選び、 を巧ず 

獲)到甲す サ-パ-還尺中は屋を巧して終了することもできます。 

AV ネットワーク画面が表示され、 AV ネットワーク 
機能のある機器を検索して、サーバー機器一覧を表 
不し^ 0 



♦ AV ネットワークの画面構成については IE をご覧ください。 

♦ AV ネツトワークの操作については晒をご覧ください。 


♦下記の場合は AV ネットワーク画面を表示できません。 

-本機の電源を入れた直後などのネットワーク接続中のとき 
-本機で録画した番組を再生中晒 
. ダビング. ムーブ 中 
-インターネット閲覧中晒 

♦ AV ネットワーク機能のご利用中はテレビの選局操作は行えません。 

♦サーバー機器の検索には時間がかかることがありまず。 

♦下記の場合は自動的に AV ネットワーク画面を終了します。 

- 3分間連続して I 」亡コンなどによるボタン操作や、映像や音楽、静止画などの再生および表示操作がないとき晒 
-本機にカセット HDD を挿入したとき班 
-本機からカセット HDD を取り出したとき巨目 
-録画予約または視聴予約が実行されるときの日 

♦ AV ネットワークで映像や音楽を再生中に、「裏番組チてック」 ea によるテレビの選局または録画番組再生操作 
を行うと直接テレビなどの画面や録画番組再生画面に移動できまず。静止画表示中やスライドショー再生中など 
には「裏番組チェック」の機能はご利用いただけません。 

♦ダビング動作時は、 AV ネットワーク再生機能は動作しません。ダビングの動作が優先されます。 

♦ AV ネットワーク再生機能利用中は2画面表示機能はご利用いただけません。 


AV ネットワ—ク 
を楽しむ 


はじめに 


テレビを 
設置ずる 


外部機器を 
接続ずる 


I テレビを 
1楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ I ネット 
サ—ビスを楽しむ 










サーバー 機器一賣 

サーバー側で設定 
したサーバー名称 
とアイコンが表示 
されまず。 


ットワーク再生機能（つづき） 


AV ネットワーク画面について 


リスト表示 


I AV ネットワーク 
00/00 


XXXXXXXXXXXXXXXXX 



居間パソコン 


ママバソコン 


居間レコーダ 


ババレコーダ 


わたしの PC 


種類日付 

タイトル 



固 


XXXXXXXXXXXXXXXX 



け 


XXXXXXXXXXXXXXXX 

> 


巧 


XXXXXXXXXXXXXXXX 

> 


旧 

2011/05/05 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

__ 


巧 

2011/05/05 

XXXXXXXXXXXXXXXX 


晶 

旧 

2011/05/05 

XXXXXXXXXXXXXXXX 


み 

2011/05/05 

XXXXXXXXXXXXXXXX 



1 ミ 1 

2011/05/05 

XXXXXXXXXXXXXXXX 



国 

2011/05/05 

XXXXXXXXXXXXXXXX 



H 

2011/05/05 

XXXXXXXXXXXXXXXX 



m 

2011/05/05 

XXXXXXXXXXXXXXXX 



iBl 

2011/05/05 

XXXXXXXXXXXXXXXX 



m 

201 い日 5/05 

XXXXXXXXXXXXXXXX 



|_巨3還巧_咳司再ち_厚を)上へ-置]説明表示切換_固ペ^ジ切換 

この画面はサーパ'-機器やファイル、フォルダの表示例です。 

ファイルやフオルダはサーバーに依をします。 


-フォルダ階層 
-選択中のサーバー機器 
またはファイルの名称 


-ファイルー覧 

国： 静止画ファイル 
因：映像ファイル 
©: 音楽ファイル 
&:フオルダ 
晶（上へ）：フォルダの階 
層を一つ上に移動しまず。 


サーバー 機器一實 

サーバー側で設定 
したサーパ'一名称 
とアイコンが表示 
されます。 


サムネイル表示 

I AV ネットワーク 
00/00 


XXXXXXXXXXXXXXXXX 


XXXXXXX 

XXXXXXX 


口 巧 己 田;1 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX」L XXXXXXX [ XXXXXXX jl XXXXXXX 

因 图ゆ因 •—. 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX JL XXXXXXX [ XXXXXXX jl XXXXXXX 

日 I 因 I 刚圃 
粒 I 圃圃 面 


L 图選ぉ野哥再生_厚奇上へ_圍説明_画表示切換_图ぺージ切換. 

この画面はサーパ'-機器やファイル、フォルダの表示例でず。 

ファイルやフオルダはサーバーに依をしまず。 


-フォルダ階層 
-選択中のサーバー機器 
またはファイルの名称 

-ファイルー覧 

国： 静止画ファイル 
サムネイルが表示されます。 
因：映像ファイル 
©: 音楽ファイル 
む ：フオルダ 
晶（上へ）：フォルダの階 
層を一つ上に移動しまず。 


お知らせ 


•サーバー機器一覧は利用可能なサーバー機器がある場合のみ表示されまず。利用可能なサーバー機器がない場合 
はサーバー機器やフォルダ、ファイルの選択ができません。サーバー機器の設定を変更ずるか、 AV ネットワー 
クを終了してください。サーバー機器の設定についてはサーバーの取扱説明書をご覧ください。 

•未接続のサーバー機器は、サーバー名称がグレー色で表示されまず 。 WOKWake On LAN ) 機能に対応したサー 
バー機器は、 本機でサーバーを起動ずることがでさまず。また、未接続サーバー機器の表示を削除ずることもで 
きまず晒 

•サーバー機器一覧に表示可能なサーバー機器は最大] 6台まででず。] 7台政上の利用可能なサーバー機器を同 
時に接続した場合、] 7台目於降のサーバー機器はサーバー機器一覧に表示されませんので、ご利用いただけま 
せん。 

•ファイルー覧は利用可能なサーバー機器がない場合や、選択したサーバー機器およびサーバー機器のフォルダに 
利用可能なフォルダおよびファイルがない場合は操作できません。 

•フォルダ階層と国（上へ）は2階層が降のフォルダを表示しているときにのみ表示されます。 

•サーバー機器一覧に表示されるサーバー機器の名称はサーバー側で設定した名称でず。詳しくはサーバーの取扱 
説明書をご覧くだごい。 

• ]0階層より深いフォルダやファイルの表示や再生は行えません。]0階層政内であってもサーバー機器から送 
られる階層の文字数が多い場合には、フォルダやファイルの表示や再生が行えない場合があります。 
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AV ネットワーク画面に表示されるフォルダおよびファイル構成について 


AV ネットワーク再生機能を利用する場合、サーバー機器が公開しているフォルダおよびファイルを一覧で表示で舌ます。 
AV ネツトワーク画面の一覧に表示されるフォルダおよびファイル構成（階層構造）はサーバー機器側の公開方法に 
よって異なります。 


_サーパ'-機器の公開方法_ 

サーバー機器の公開方法にはな下のようなものがありまず。 

♦パソコンなどのフォルダおよびファイルの構成や階層構造のまま表示する。 

• r ビデオ J 、 r 写真 J 、 r 音楽 J など （ video 、 Image / Photo 、 Music など）の種類ごとに分けて表示する。 

■制 

♦テれデれの種類の中で更に「アルバム」、「アーティスト」、「フォルダ」、「すべて」などに分類して表示でさる場 
合もあります。 

参アルバムなど分類の仕ちはサーバー機器ごとに異なります。 

•サーバー機器によっては階層構造には関係なく、ファイルの入っているつォルダ名のみ表示でさる場合もあります。 
•サーバー機器によっては、本機でフォルダやファイル名などが文字化けして表示され、ご利用いただけない場合が 
あります。 


AV ネツトワークの表示ち法 


参 AV ネットワークの画面には、サムネイル表示ではフォルダおよびファイルをあわせて]6個、 I 」スト表示では 
13個表示できます。 

•サムネイル表示と U スト表示の切り換えについては、晒をご覧くだごい。 

• ] 3個从上のフォルダやファイルがある場合は、サーバー機器側の公開方法に合わせてフォルダ数やファイル数が 
画面内に収まるように整理および分類すると便利でず。 


サーパ'-機器側での整理および分類について 


パソコンなどのフォルダおよびファイルの構成や階層構造で表示される場合 

種類ごとにつォルダを分けて整理すると便利です。例えば、 JiTF のような分類をすると便利です。 

参ビデオならドラマ、ニュース、バラエティなどのつォルダを用意して、その下にさらに番組名などのつォルダに分 
類をする。 

♦写真なら 20] 0年4ち、2011年3月などのつォルダを用意して、その下にさらに斤った場所名などのつォルダ 
に分類する。 

「ビデオ」、「写真」、「音楽」など （ Video 、 Image / Photo 、 Music など）の種類ごとに分け 
て表示される場合 

フォルダを分けて整理すると便利です。例えば、な下のような分類をすると便利です。 

参ビデオなら番組名などのフォルダに分類をする。 

♦写真なら斤った場所名などのフォルダに分類する。 

サーバー機器のフォルダ及びファイルの公開ち法について、詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご確認くださし、。 


はじめに 


テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ I ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネットワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 
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AV ネットワーク再生機能（つづき) 


AV ネツトワーク画面を操作する 


サーパ’一やファイルを選んだり、フォルダ階層移動などがでさまず。 


の操作で AV ネツトワーク画面を表示し、次の操作を巧いまず。 


1 ©で サーバー 機器を選び、 

©/(g) を巧ず 

選択したサーバー機器にあるファイルやフオル 
ダが表示され、カーソルがファイルー覧に移動 
しまず。 


1 AV ネットローク 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 1 

00/00 

A 

_1 


_ 

«■日材 タイトル 

7 

_1居田 jty コン 

扁 

己 XXXXXXXXXXXXXXXX ► 

|「1巧バ y コン 

己 XXXXXXXXXXXXXXXX ► 

巧泌1 

の6/地 XXXXXXXXXXXXXXXX 

[ 1@«レ3-ダ 



图泌1 

/OS/ 地 XXXXXXXXXXXXXXXX 


/05/地 XXXXXXXXXXXXXXXX 

1…山コーダ 

田泌1 

/05/05 XXXXXXXXXXXXXXXX 

a： 201 

の5/地 XXXXXXXXXXXXXXXX 

11 Jcft レ® PC 

占201 

の5/地 XXXXXXXXXXXXXXXX 

■ 201 

/05/地 XXXXXXXXXXXXXXXX 

で 

a 201 

/05/地 XXXXXXXXXXXXXXXX 

巧 Iw? 屏面ち生 （1 去!上へ W 巧巧 @表 5H 曲 a 巧べージ切巧 


•未接続のサーバー機器は、（サーバー名称：グレー色） 
の場合は 、 WOL (Wake On LAN ) 送信確認画面が 
表示ごれます。 

サーパーを起動ずる場合は、「はい」を選択して {§) を 
押しまず。サーバーに起動信号を送信してからサー 
バー機能が利用可能になる までに、 しばらく時間が 
かかりまず。 


3フォルダを選んだときは、 ©/(§) を押す 

選んだフォルダの内容が表示されます。 


1 AV ネットワーク 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 1 

00/00 

公 

1_ 

_1 

M 日材 タイトル A 

_1居 MK ソコン 

晶 


|「 ソ3ン 


IS 

泌 11/05/05 XXXXXXXXXXXXXXXX 

に1居|«レ3-プ 

ち 

2011/05/05 XXXXXXXXXXXXXXXX 

琴 


ルコ-夕 


口 

2011/05/05 XXXXXXXXXXXXXXXX 

■ 

2011/05/05 XXXXXXXXXXXXXXXX 

11 卜 ftUOPC 

II 

201 1/05/05 XXXXXXXXXXXXXXXX 

m 

SOI 1/05/05 XXXXXXXXXXXXXXXX 

マ 

■ 

2011/05/05 XXXXXXXXXXXXXXXX [j 

固巧该 1) 再を (W 

[1 上へ ® 技巧巧べージ切《 


•-つ上の階層のつォルダに戻るとさは@で rg (上へ)」 
を選び、（@を押してください。 

•ち側にスク□ールバーが表示されている場合には、 
ページ切換を斤うことがでさます。ページ切換を斤 
うには、 I ,魚 I を巧して<ださい。 


未接続サー/ く一機器の表示を削除ずるには 


① © でホ接続サーパ'-機器を選択して、瓦]を}甲す。 

② 削除確認でりまい J を選び、 运) を}甲す。 

♦表示を削除しても、サーバーを起動することに 
より再び表示されます。 


2 (〇)でファイルまたはフォルダを選ぶ 


1 AV ネットローク 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

00/00 

1 

■1 ■曰村 タイトル . 

_1 居田 jty コン 

晶 


己 XXXXXXXXXXXXXXXX • 

|「1ママ" y コン 

己 XXXXXXXXXXXXXXXX ► 

田泌 1 

/05 /地 XXXXXXXXXXXXXXXX 

[ 1居《レ3-ダ 

[ い。〇〇-ダ 

巧泌 1 

の 5 /地 XXXXXXXXXXXXXXXX 

巧泌 1 

/05 /地 XXXXXXXXXXXXXXXX 

A 201 

の S/05 XXXXXXXXXXXXXXXX 

里泌 1 

,05 /出 XXXXXXXXXXXXXXXX 

■ 201 

の 5 /地 XXXXXXXXXXXXXXXX 

_わたレの PC 

■ 201 

の 5 /出 XXXXXXXXXXXXXXXX 

口 

S 201 

の 5 /地 XXXXXXXXXXXXXXXX y 

回 W?(11) ，を巧玄1上へ fiiK 巧 ms 巧切担 同べージ切巧 


ファイルを選んだとさは晒をご覧ください。 
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お好みや使巧状態個別に設定困つた 
に合せて設定ずるしたいときときは 



インタ I ネット 
サ—ビスを楽しむ 


外部機器をテレビを番組を 録画番組•写真接続した 
接続ずる 楽しむ 録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむ 




























































































ットワーク再生機能（つづき） 


ファイルを選択したあとでできること 


AV ネットワーク画面でファイルを選択した状態で、下記の操作がでさます。 

映像ファイル 

リモコンのボタン でさること 



う 

再ち励 

〕 

ファイルの 詳細説明表示 




音楽ファイル 



「複数選択削除」メニュー画面表示 
*[*1削除のガイドが表示される場合のみ操作可能です。 


モコンのボタン 

でさること 

獲） 

再ち励 


ファイルの 詳細説明表示 


音楽メニュー表示 


静止画ファイル 


モコンのボタン 



でさること 


i ) 

拡大表示的1 

〕 

スライ ドシヨーの 設を 



お知らせ 


•映像や音楽、静止画从外のファイルを選択しているときは操作できません。 

•フォルダを選択しているときに決定ボタンを巧ずと、そのフォルダの内容が表示されます。 

•映像や音楽、静止画などの再生および表示などは、サーバーの状態によっては行えない場合がありまず。また、 
本機が対応していないファイル形式の映像や音楽、静止画などの再生および表示はでさません。 

•本機が対応していないファイル形式の映像や音楽、静止画なども一覧に表示されまず。 
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フォルダ内の音楽を 
全曲再生ずる 




映像や音楽、静止画などの再生および表示は、サーバーの状 
態によっては行えない場合がありまず。また、本機が対応し 
ていないフアイル形式の映像や音楽、静止画などの再生およ 
び表示は行えません。 


♦フォルダ内全曲再生で再生できない音楽があった場1 
は、テの音楽の再生を飛ばして次の音楽が再生されま 
♦フォルダ内全曲再生はサーバーの状態によっては行え^ 
場合がありまず。また、本機が対応していないフアイ J 
式の音楽は再生できません。 


映像.音楽の再生、静止画の表示-スライドショーなどを巧えまず。 


または(¢1の操作でファイルを選択し、次の操作を 
巧いまず。 


@を巧ず 


映像または音楽を選択したときは再生が始まりまず。 
静止画を選択したときは静止画を拡大表示しまず。 


xxxxxxxxxxxxx> 

xxxxxxxxxxxxx> 

xxxxxxxxxxxxx> 

xxxxxxxxxxxxx> 

xxxxxxxxxxxxx> 

xxxxxxxxxxxxx> 

xxxxxxxxxxxxx> 


因 2011/05/06 XXXXXXXXXXXXXXXX 
■ 泌 11/05 畑 XXXXXXXXXXXXXXXX 
M 2011/05/06 XXXXXXXXXXXXXXXX 
闺泌り/〇已畑 XXXXXXXXXXXXXXXX 
H 2011/05/06 XXXXXXXXXXXXXXXX 
■ 泌り/〇已畑 XXXXXXXXXXXXXXXX 


-II Iw 泌り/〇已 /OB XXXXXXXXXXXX) 

[_ 王 ■ 泌り/05畑 XXXXXXXXXXXX) 
を上へ (5 K 明 fS] 表示切巧 



>再ま-表示を停止するには、または^を巧してく 
だ立い。 

>巧生.表示中の操作については晒、晒をご覧くだ;^い。 


選択しているフォルダ内の最初の音楽ファイルから: 
の音楽ファイルの順で連続して音楽を再生でさます。 

晒または晒の操作で音楽ファイルを選択し、次 I 
作を行います。 


を巧ず 


音楽専巧メニューが表示ごれます。 



2 ©で「フォルダ内全曲再を」を選じ 
@を巧す 

フォルダ内の音楽全曲再生が始まりまず。 


r の的 / 05/05 XXXXXXXXX> 

i" 20 的 / 〇已の 5 xxxxxxxxx> 
1 の的 / 〇已 /05 xxxxxxxxx> 


■ 20 的 /05 の 5 XXXXXXXXXXXXXXXX 
!■ の的 /05 の 5 XXXXXXXXXXXXXXXX 
!■! 泌的 /05 の 5 XXXXXXXXXXXXXXXX 
— の的 /05 の 5 XXXXXXXXXXXXXXXX 


>再まを停止するには、面1固または^る吃巧してくだご 
>フオルダ巧にある同じ階層の音楽ファイルのみ再生し3 


イルを再生または表示ずる 


AV ネットワ—ク 



インタ I ネット 
サ—ビスを楽しむ 


テレビを番組を 録画番組•写真接続した 
楽しむ 録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむ 



















ファイルを再生または表示ずる（つづき) 


スライドシヨーを再生する 


選択しているフォルダ内の静止画ファイルを順に連続して表示でさまず。 


I ® または(©の操作で静止画ファイルを選択し、次の操作を巧います。 

1 [5] を押ず 

スライドシヨー設定画面が表示されまず。 


1 AV ネットワーク 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

00/00 

1 

M 日け タイトル < 

_1居 田 パソコン 

晶 

& XXXXXXXXXXXXXXXX ► 

己 XXXXXXXXXXXXXXXX ► 

|「 ソ3ン 

己 XXXXXXXXXXXXXXXX • 

A 20 

1/05/06 XXXXXXXXXXXXXXXX 

[] €19レ3-ブ 

S K 

1/05/06 XXXXXXXXXXXXXXXX 

S 20 

1/05/06 XXXXXXXXXXXXXXXX 

O 20 

1/05/06 XXXXXXXXXXXXXXXX 

レコ-ダ 

田泌 

1/05/05 XXXXXXXXXXXXXXXX 

国泌 

1/05/06 XXXXXXXXXXXXXXXX 

11 J OftUOPC 

■ 2C 

1/05/05 XXXXXXXXXXXXXXXX 

国泌 

1/05/05 XXXXXXXXXXXXXXXX 

国 2C 

1/05/06 XXXXXXXXXXXXXXXX 


晒泌 

1/05/05 XXXXXXXXXXXXXXXX リ 

图が 网 B を网上へ面脚西 お 巧 ) 《 同べー ジ朋 S 


2 ◎で 「実行」を選び、を巧ず 

スライドシヨー再生を開始しまず。 



♦スライドシヨー再生を途中でやめるには、 \ u ^ または 
^るIを巧してください。 

♦フォルダ内にある同じ階層の静止画ファイルのみ再生し 
まず。 



♦再生できない静止画があった場合には、テの静止画を飛ば 
して次の静止画が再生されまず。 

♦スライドショーの表示間隔や表示順序、繰り返しを設定ず 
るには、「スライドショーの詳細を設定ずる」晒をご覧く 
だごい。 

♦スライドショー再生中に音楽も同時に再生したい場合は、 
「スライドショー再生中に音楽も同時に再生ずる」 El を 
ご覧ください。 

♦スライドショー再生中の音楽の再生はサーバーの状態に 
よっては行えない場合がありまず。また、本機が対応して 
いないファイル形式の音楽は再生できません。 

♦スライ ドシヨーの 再生は サーバーの 状態によっては行えな 
い場合がありまず。また、本機が対応していないファイル 
形式の静止画は再生できません。 
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I ® または I ® の操作で静止画ファイルを選択し、次の操作を行います。 

1图到甲ず A Co )- 


スライドシヨー設定画面が表示ごれます。 



2に)で「表示間隔」を選び、 （§) を巧ず 
な^でお好みの表示間隔を選び、 

( 0 ) を巧ず 



静止画表示完了後から; 欠の静止画表示開始までの時間を設 
定します。「5秒」〜「60秒」の間で、5秒間隔で設定で 
きます。 


9 ©で r スライド効果 J を選び、 （§) を巧ず 
©でお好みのスライド効果を選び、 
( 0 ) を巧す 


表巧間隔 
スライド効果 
実行順序 
繰り返し 



4 ©で「実行 I 慣序」を選び、 （ g ) を巧ず 
@で「順方向」または「逆方向」を選び、 
矮)到甲ず 



順ち向：フォルダ内の静止画ファイルを最初から最後の順 
で表示しまず。 

逆方向：フォルダ内の静止画ファイルを最後から最初の順 
で表示しまず。 


K な^で「繰り返し」を選び、@を巧ず 
(3) で 「ずる」または「しない」を選び、 
獲)到甲ず 



ずる：最後の静止画表後し最初の静止画表しおって 
再度連続再生を行いまず。 

しない：最後の静止画表示後にスライドシヨー再生を停止 
して、 AV ネットワーク画面に戻りまず。 


5 ©で「実行」を選び、 （§) を巧ず 

スライドシヨー再生を開始しまず。 


写真の切り換わり時の効果を設定できまず。 

フエード/ ク□ス /スライド/ターン/セピア/モノ ク n 
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テレビを外部機器をテレビを番組を 録画番組•写真接続した インタ— ネット 

設置ずる接続ずる 楽しむ 録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむサ—ビスを楽しむ 


お好みや使巧状態個別に設定困つた 
に合せて設定ずるしたいときときは 














ィルを再生または表示ずる（つづき) 


スライドショー再生中に音楽も同時に再生する 


スライドシヨー再生中に再生する音楽を3曲まで登録でさます。 


晒または顿の操作で音楽ファイルを選択し、次の操作を行います。 


を巧ず 

音楽メニューが表示されます。 


4に")で「登録」を選び、@を巧ず 

力ーソルがファイルー覧に移動しまず。 



◎で 「スライドシヨー曲設定」を選び、 
( g ) を巧す 


5 (§) で登録したい音楽を選び、（@)を巧ず 

IJ スト表示晒に切り換えているときは、⑤で選ん 
でくだ立い。 



3 @で「音楽1」、「音楽2」、「音楽3」 

の中から登録したい項目を選び、 


これで選んだ音楽が「再生」に設定されまず。「非再生」に 
蜜要したいときは手順6〜8’を行ってください。 



お知らせ 


>スライドシヨー再生を行うには、「スライドシヨーを再生 
する」をご覧ください。 

>スライドシヨー再生中の音楽の再生はサーバーの状態に 
よっては行えない場合がありまず。また、本機が対応して 
いないファイル形式の音楽は再生できません。 

>登録した音楽ファイルに^などのアイコンが表示され 
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お知らせ 


3倫で「終了」を選び、 （§) 到甲ず 

AV ネットワーク画面に戻りまず。 


♦スライドショー再生中に、「音楽]」「音楽2」「音楽3」 
の順に繰り返し再生されまず。 

♦スライドショー再生中に、再生ずる音楽の操作をすること 
はでさません。 

♦再生できない音楽ファイルがあった場合は、テの音楽ファ 
イルを飛ばして次の音楽ファイルが再生ごれまず。 
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再生または非再生を変更する 








5 ©で「音楽1」、「音楽2」、「音楽3」 
の中から手順 3 で選んだ項目を選び、 
を巧ず 


AV ネットワ—ク 
を楽しむ 



お好みや使巧状態個別に設定困つた 
に合せて設定ずるしたいときときは 



はじめに 


テレビを外部機器を 
設置する接続する 


インタ I ネット 
サ—ビスを楽しむ 


テレビを番組を 録画番組•写真接続した 
楽しむ 録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむ 

































ィルを再生または表示ずる（つづき) 


映像/音楽ファイル再生中の操作について 


下記の操作がでさます。 


リモコンボタン 

映像 

音楽 

1再たち1 

一時停止中に巧ずと、再生を再開します。 

一時停止中に押すと、再生を再開します。 

「■惇止1/ ^る1 

再生を停止して、 AV ネットワーク画面に戻ります。 

再生を停止して、 AV ネットワーク画面に戻ります。 

||卜時軸 

再生を一時停止します。 

また、一時停止中は再生を再開しまず。 

再生を一時停止します。 

また、一時停止中は再生を再開します。 

サーチ（早戻し/早送り） 

早戻し/早送りします。繰り返し巧すと速さが変わります。 

ご利用いただけません。 

スキップ 

番組の末尾にスキップします。（スキップのみ） 

つォルダ内全曲再を中 （01 に巧すと、次のファイルを 
再生します。次のファイルがない場合はそのまま再を 
を続けます。 

を））/ スキップ 

番組の先頭にスキップします。（スキップ1◄◄のみ） 

つォルダ内全曲再生中101に巧すと、前のファイルを 
再生します。前のファイルがない場合はそのまま再を 
を続けます。 

30秒スキップ 

再生中に押すと、約3日秒スキップした場面から再生 
します。 

ご利用いただけません。 

10秒バック 

再ま中に巧すと、約]日秒戻って再生します。 

ご利用いただけません。 


再生用メニューが表示され、番組説明（詳細説明）を 
見たり映懷モードや各種設定などがでさます。 

再を用/ニューが表示され、ま組説明（詳細説明）を 
見たり映像モードや各種設定などがでさます。 

請切 あ 

の 

二重音声のあるファイル再生中に押すと、音声を切り 
換えます。 

ご利用いただけません。 

♦映像や音楽などの再生は、サーバーの状態によっては行えない場合があります。また、本機が対応していないファイル形式の 
映像や音楽は再生できません。 

♦早送りや早戻し、スキップ、一時停止などの操作は、ファイルを公開しているサーバー機器によっては行えない場合がありま 
す。また、早送りや早戻し、スキップ、一時停止などの操作は、ファイルによっては行えない場合がありまず。 

♦一時停止中に]分間（液晶テレビの場合は] 0分間）連続してボタン操作などが無い場合には、自動的に再生を再開しまず。 


静止画ファイル表示中やスライドシヨー再生中の操作について 


下記の操作がでさます。 


リモコンボタン 

静止画表示中 

スライド シヨー 再生中 

獲） 

表示を停止して、 AV ネットワーク画面に戻ります。 

再生中に巧すと、スライドシヨーを一時停止します。 

-■時停止中に押すと、再まを再開しまず。 

1■信止1/ /6る 

表示を停止して、 AV ネットワーク画面に戻ります。 

スライドシヨーを停止して、 AV ネットワーク画面に戻ります。 

图 

スライドシヨー設定画面を表示します。 

ご利用いただけません。 

向 

静止画を弓 cr 回転させて表示します。 

ご利用いただけません。 

@ 

次の つ ァイルを表示します。 

ご利用いただけません。 

@ 

前の つ ァイルを表示します。 

ご利用いただけません。 

齡 

映懷設定画面を表示します。巧0巧呂 

ご利用いただけません。 


■制は a 

♦静止画の表示およびスライドシヨー再まは、サーパ'-の状態によっては行えない場合があります。また、本機が巧応していな 
いファイル形まの静止画の表示.スライドシヨー再まはできません。 

♦静止画表示中に回転ごせても、別の静止画を表示させる場合や;欠回表示する時は回転させる前の巧態に戻ります。 
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お知らせ 





再生が態を表示させる 

巧巧ず フ アイ ルの 種類を表ず アイコンと 

J AV ネツトワーク再生中を表示 



経過時を ]—I lOOWOOf . 二 I I I ドド。-。 C I 

再生状‘張雨生ポイント_巧ち中のファイル 

の時間 

♦映像*音楽の一時停止中、映像の早送り*早戻し中にも 
再生状態を表示でさます。 

♦画面表示を消ずには、もう一度画面表示ボタンを巧して 
くだごい。 

♦一時停止中は一時停止開始後6秒間のみ表示されまず。 
♦静止画表示中やスライドショー再生中はご利巧いただけ 
ません。 

ファイルの詳細説明を表示ずる 
1欧を押ず 

再生巧 y ニューが表示されまず。 

2减で「番組説明」を選び、を巧ず 

ファイルのタイトルや合計時間、録画日時、ファイル 
の種類、ジャンル、ビットレートなどが表示されまず。 



>サーパ'-やつァイル毎に取得•表示できる説明は異なります。 
H 羊細説明を消ずには、居を巧してください。 

>映像‘音楽再生中のみ詳細説明を表示できまず。 

>静止画表示中やスライドシヨー再生中はご利巧いただけ 
ません。 

>詳細情報を表示した隙に、再生中の映像または音楽ファ 
イルの情報を表示しまず。音楽再生中の背景の映像の情 
報は表示しません。別のファイルの再生に切り換わって 
も説明は自動的に切り換わりません。 


音楽ファイル再を中に表示する背景画面をテレビの放送画面 
にするか、何ち表示しない（背景表示なし）かを設定でさます。 

iSB または I ® の操作で音楽ファイルを選択し、 

次の操作を行います。 

1 を巧ず 

音楽 メニ ューが表示ごれます。 



2 减で 「音楽再生画面設定」を選び、 
(0) を巧ず 



つ后')で「背景表示なし」または「テレビ 
映像を表示」を選び、を香を巧ず 


AV ネットワーク画面に戻りまず。 



旧 2011/05/05 ) 

[S 2011の田で 已 > 

Hi S 0 I 1/05/0 已 ) 

55 〇 S0I1/05/0 已 ) 

旧2011/05/05 > 
H 泌 11/05/0己 2 

n 泌 11/05/0已 2 

■ 泌 11/05/0己 2 
■ 泌11/05/05 2 

闺泌11/0田で已 ) 


背景表示なし：画面が黒くなり、映像や画像は表示され 
ません。 

テレビ映像を表示：最後に見ていたテレビ放送チヤンネルの 
映像が表示されまず。 

♦背景にテレビ映像を表示してしぶ場合、テレビ番組のチヤ 
ンネルを変更ずることはできません。 


♦ファイルによっては再生中のファイルの時間が取得でさな 
し、場合があります。その場合には「一:--:--」と表示ごれまず。 
♦ファイルによっては詳細情報を表示できない場合がありまず。 


「テレビ映像を表示」に設定しても、表示できない映像のと 
きは背景表示なしにずることがありまず。 
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を外部機器を 
接続ずる 


I テレビを 
1楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ I ネット 
サ—ビスを楽しむ 


お好みや使巧状態個別に設定困つた 
に合せて設定ずるしたいときときは 
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■お好みの映像モードを選ぶ . 

■映像設定をしたいとさ . 

■ さらにお好みの映像設定をしたいとさ 


音声をお好みに合わせて設をする . 196 

ワイド画面を調節する . 198 

■画面サイズの調節 . ]98 

■画面位置の調節 . ]98 

■ ビデオなどで自動的にワイドモードを切り換えるには . ]99 

消費電力を低減ずる . 200 

■パワーセーブシステムについて . 200 

オフタイマーで自動的に電源を切る . 201 

番組検索（さがす）を設定する . 202 

■おすすめ番組機能の初期設定について . 202 

■おすすめ番組機能の設定/確認をする . 203 

■お好み検索を設定/変更する . 204 

■検索範囲を設定する . 206 

インターネット制限/視聴制限の設定 . 207 

■インターネット制限/視聴制限を設定する . 207 

放送時間変更対応.未読お知らせ表示などの設定 . 208 

緊急警報放送を受信でさるようにする . 209 

すぐに操作できるようにする（高速起動） . 209 

スクリーンセーパーをご使用になるには（プラズマテレビ） . 210 


お好みや使用状劇こ合わせて設ミずる 

映像をお好みに合わせて設まずる . 190 


録画番組出力に連動して録画する 
リモコンコードを変更する . 


0 2 3 
9 9 9 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 


1 2 
1 1 
2 2 


9 

8 


はじめに 


テレビを 
設置ずる 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネットワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用が態 
に< 口せて設定ずる 

































映像をお好みに合わせて設定ずる 


お好みの映像モードを選ぶ 


設置場所や映像内容に合わせて「センサーオート J 、 「スーパー」、 r スタンダード_!、「リビングシアタ ー _!、「シアタープ□_!、 
r ユーザー」の6つからお好みの映像モードを選ぶことがでさまず。 


1齡到甲ず 


2 @で「映像モ-ド」を選び、 

「映像設定」メニューでも「映像モード」 


(0 を巧し、@で設定ずる 

を設定することができます。 


乂ニュー 


番組酬 _ 

お巧 _ 

予巧~寬 _ 

字幕設定湖） 

オフタイマー（切） 
ダビング中止 
ダウン□ード状歷 
巧るさ它ンサー（~) 


(例）センサーオート選択時 



映塚モード 

周囲巧の色ちい 


IlSISOfi ス ーJ (—1宣スタンダ-ド Ifl リビングシアタ -11 巧ア》-ブ dI ! ユ-ザ-1 

巧1 II II日 


1お部屋の環境や映橡巧割こさわせて最垣な画質に自動調整しまず 1 


但 1 IB) 

エコ効果 




照明環境&エコ効果メーター 


映像モード 

内容 

センサーオート 

周囲の明るさ、周囲光の色あい、映像内容にあわせて最適な画質に自動調整しまず。 

エコ効果画面で省電力度を確認できまず。 

スー八一 

鮮明でコントラストのある映像に調整しまず。 

明るい部屋で、 ylJ 八1」のある映像を楽しむときに適したモードです。 

スタンダード 

標準的な映像です。 

ご家庭で通常のテレビ番組、 DVD 再生などを楽しむときに適したモードです。 

リビングシアター 

比較的明るい1」ビングでテレビ番組、 DVD 再生などを楽しむときに適したモードです。 

シアタープ □ 

映画館のスク IJ - ンを見るような感覚で映画を楽しむときや、落ちついた明かりのインテ1」ァ照明を設置 
した IJ ビングなどで長時間視聴に適したモードでず。 

ユーザー 

お好みの画質に調整して楽しむことがでさまず。 


♦映像モードは、地デジ、 BS 、 CS 、 HDD / カセット HDD 再生、 HDMI 1 〜 HDMI 4、 ビデオ]〜ビデオ3、 AV ネットワー 
ク再生、 インターネットの各モードごとに設定ずることができまず。 

♦映像モードに連動して音声亡ードを自動的に切り換えることができまず。詳しくは巧目をご覧ください。 

♦ご家庭でご覧になる場合は、「スタンダード」をおずずめします。 


3設定が終了したら嗟)を巧ず 
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4 L 明るさセンサーを設をするには 

©で「明るさセンサー」を選び、@を巧し、©で設定ずる 


設定が終了したら (§) を巧ず 
を巧して、メニューを消ず 


6 


5 


設定項目 

⑨ 

内容 

明るさセンサー 

切/入 

「センサーオート」な外の映像モードで、周囲の明るさに合わせて明るさを自動調整するとき 
に設定しまず。 

「センサーオート」モードでは、「入」に固定されまず。 


广メモ J 

「センサーオート」モードについて 

♦内蔵センサーが部屋の明るさや照明の色あいを検知し、最適な高画質に自動調整しながら、ムダな電力を削減しまず。また、 
センサーが検知した照明環境とエコ効果をそれぞれ明るさ y- 夕 一/ 色あい y- ター、エコ効果 y- ター画面で確認できまず。 

♦デジタル放送の視聴時に放送ジャンル（映画、スポーツ、音楽、 了こ乂) に連動して、テのジャンルに適した画働こ自動調整 
しまず。 

♦外部入力で映画フイルム素材を検出したときや HDMI 入力の] 080/24P 入力信号、またはコンテンツ情報を検出したときは、 
映像コンテンツ（ソース）に適した画像に自動調整します。 （ 「外部入カジャンル設定」：けート」時 09) 

「外部入カジャンル設定」で設定したジャンルに連動して、画質を切り換えることができまず。田目 
音声モードが「才ート」時は、音質も連動しまず。晒 

♦明るさセンサー窓 g 白白目の前にものを置かないでくだごい。正常に動作しなくなる場合があります。 

エコ効果 X —ター表示について 

♦緑色の面積が大きくなるほど、エコ効果（省電力度）が高くなりまず。 

♦消費電力などの絶対値に基づいた動作または表示ではありません。各映像モード内で画面の明るごと照明の明るごのみを考慮し 
た巧が的な表示です。 
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映像をお好みに合わせて設定ずる（つづき) 


映像設定をしたいとき 


映像モードごとにお好みに合わせて明るさ、黒レベル、色の濃ご、色あい、シャープネス、色温度、バックライトの 
設定がでさます。 

^の操作で r る種設定 J の r 映像設定 J 画面を表示する 

1 ©で設定したい項目を選び、 ©/(§) を巧し、 ©/© で設定ずる 

(例）巧るごを調節する場合 


映像設定「1/4ページ」 


内容 


「はい」を選び {§) を巧すと、現ち選ばれている映像ドの映像設 
定（各ページの設定項目含む）を、お買い上げ時の設定に戻します。 

♦各映像設定項目は、地デジ、巳 S 、 CS 、 HDD / カセット HDD 再生、 HDMI 1 〜 HDMI 4、 ビデオ]〜ビデオ3、 AV ネットワー 
ク再生、 インターネットの各亡ードごとに設定ずることができまず。 

♦明る立、黒レベル、色の濃立、色あい、シャープネス、色温度、バックライト、明るさセンサーは映像モードごとに設定ずること 
がでさます。 

♦ 「センサーオート」時は、色温度、バックライトの設定はできません。 

♦ HDMI PC 信号入力時は、シャープネスの調節はできません。 


2設定が終了したら (§) を巧ず 

♦他の I 頁目を設定するときは、手順1、2をくりあします。 
♦設定後は、チャンネル切り換えや電源を切っても記憶されます。 

3 を巧して、乂ニユーを消ず 


お知らせ 


♦明るさは、調節値が+ 3] のときに®を巧し続けると、+ 32〜+40の範囲まで調節できるようになります。（このとき表 
示は赤紫色に変わりまず。）暗い映像ソースをご覧になる場合に有効でずが、映像の明るい部分では階調が損なわれることが 
ありまず。通常、明るさは +3] までの範囲内でお使いください。 

♦消費電力低減（強）に設定しているときは、バックライトの調節はできません。西日 


設置場所や映像内容に合わせて設定します。 

周囲の明るさに合わせて、見やすくなるようじ設定します。 

黒髪の濃さじ合わせて、見やすくなるように設定します。 

お好みの濃さに設定します。（やや薄めの方が自然です。） 

抓色がされいに見えるように設定します。 

ふだんは中央で柔らかい感じじしたいとさじは一側に設定します。 
室内照明などによる影響から色調を補正すると左に設定します。 
お好みに含わせて見やすい明るさに設定します。 


映像設定 
項 目 


映像モード 
明るさ 


黒レペル 


色の濃さ 
色あい 
シャープネス 


(• O ’) または(^ ) 



センサーオート/スーパー/スタンダード/ 
リビングシアター/シアタープ □ /ユーザー 


暗くなる 

明るくなる 

暗い部分が 
より暗くなる 

暗い部分が 
明るめになる 

色が淡くなる 

色が濃くなる 

赤っぽくなる 

緑っぽくなる 

やわらかな 

画質になる 

くっさりとした 
画質になる 

高/高中/中/中低;/低； 

暗くなる 

明るくなる 


標準に戻ず 


はい/いいえ 


@で調節しまず。 
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さらにお好みの映像設定をしたいとき 



♦各映像設定項目は、地デジ、 BS 、 CS 、 HDD / カセット HDD 再生、 HDMI 1 〜 HDMI 4、 ビデオ1〜ビデオ3、 AV ネットワー 
ク再生、インターネットの各モードごとおよび映像モードごとに設定ずることができまず。 

♦ 「センサーオート」時は、最適な画像に自動調整ずるため設定できません。 

♦コントラストレベルは、コントラスト設定 （ リニア/ダイナミック）ごとに設定することができます。 

♦消費電力化減（強/弱）に設定しているときは、コントラスト/コントラストレベルの設定はできません。西日（プラズマテレ 
ビの場合） 

参 HDMI PC 信号入力時は 、 LTL CTL 丫 NR 、 CNR の設定はできません。 


ンでず。強くするとノイブが目立たなくなります。 


色信号のノイブリダクシ5 


切/弱/中/強 


輝度信号のノイブリダクションです。強くするとノイブが目立たなくなります。 


/中/強 


色信号の鮮銳度を調節でさます。 


切/弱/中/強 


輝度信号の鮮鋭度を調節でさまず。 


切/弱/中/強 


黒補正 


切/弱/中/強 


「 U ニア」 ：映像の階調をでさるだけ忠実に再現します。 

「ダイナミック」：映像の階調1こ><リハリを付けて、コントラスト感を向上させまず。 

映像の明暗のバランスを調整します。 


コントラスト U ニア/ダイナミック 

ントラストレベル 1〜己 




はじめに 


テレビを外部機器を 
設置ずる接続ずる 


インタ—ネット AV ネツトワ—ク 
サ—ビスを楽しむを楽しむ 


個別に設定困つた 
したいとさとさは 



テレビを番組を 録画番組•写真接続した 
楽しむ 録画.予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむ 
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映像をお好みに合わせて設定ずる（つづき) 


1 映像設定「3/4ぺージ」 


映像設定項目 

⑤ 

内容 

3 次元 Y/C 

入/切 

ビデオなどの映懷が自然に見えないとさは r 切」にします。通常は「入 J でご使巧ください。 
外部入力（コンポジット入力）のとさのみ設定でさます。 

シネマスキヤン 

入/切 

「入」じ設定すると、1080 /24 p 出力対応機器からの映像を忠実に再現します。 

HDMI 1〜4入力時のみ選おでさます。 

Deep Color 

1 L 37/42- XP 07, \ 

L 37/ P 42- XP 7 日 OCS 
\ P 42/46/50- XP 07 のみ/ 

入/切 

「入 J じ設定すると 、 Deep Color 対応機器から出力される豊かな色彩でなめらかな階 
調を再現します。 

HDMI 1 〜4入力時のみ選択でさます。 

カラーリミッ ター 

入/切 

「入」じ設定すると、赤色などの色あいを自動調整します。 

(プラズマテレビのみ） 

オート/鮮やか 
/ U アル 

けート」：映画のコンテンツの場含は、自動的に「リアル」に設定されます。 

(映像モード：センサーオート時のみ選択できます） 

「鮮やか」：色を鮮やかに再現する広色域モードです。 

「リアル」： xvYCC 規格または HDTV 規格に近づけた高忠実色域モードです。 

XV 丫 CC 規格に準拠した " x . v . Cotor " 対応機器と接続すると、目で見た色に 
おい色彩を忠実に再現でさます。 （ HDMI / コンポーネント入力時） 

お買い上げ時は、「鮮やか」じ設定されています。 

LED バックライト制御 

1 L 37- XP 07, L 42- XP 07 \ 
L 37- XP 700 CS のみ j 

入/切 

映懷内容に応じてバックライトをコント□-ルし、メリ AU の効いた映像を再現します。 
映懷が自然に見えないとさは「切」じしまず。 

色温度調節 

する/しない 

色温度調節機能のする/しないを選択しまず。 

「する」のとさは、お好みに合わせて色温度を調節でさます。 


•カラ ー U ミッター、色再現、色温度調節は、地デジ、 BS 、 CS 、 HDD / カセット HDD 再生、 HDMI 1 〜 HDMI 4、 
ビデオ]〜ビデオ3、 AV ネットワーク再生、インターネットの各亡ードごとに設定ずることができまず。 

• DeepCo [ or は、 HDMI 1 〜 HDMI 4 の各入力亡ードごとに設定できます。 

•カラー IJ ミッター、色再現、 LED バックライト制御、色温度調節は、映像モードごとに設定でさます。 

• 「センサーオート」時は、カラー U ミッタ ー、 色温度調節の設定はできません。 


映像設定（色温度調節) 


映像設定 
項 目 

または 

内容 

R ドライブ 

明るい部分のホがおさえられる 一62 〜日調節しない 

明るい部分の色調をお好みに合わせて調節 
します。 

G ドライブ 

明るい部分の緑がおさえられる 一 62 〜日調節しない 

B ドライブ 

明るい部分の青がおさえられる 一 62 〜日調節しない 

R カツトオフ 

暗い部分のホがおさえられる 一3] 〜 +3] 暗い部分がホっぽくなる 

暗い部分の色調をお好みにをわせて調節し 
ます。 

G カツトオフ 

暗い部分の緑がおさえられる 一3] 〜 +3] 暗い部分が緑っぽくなる 

B カツトオフ 

暗い部分の青がおさえられる 一3] 〜 +3] 暗い部分が青っぽくなる 


♦色温度調節は色温度調節「ずる」のときに、お好みに合わせて色温度を調節ずることができまず。 

♦色温度調節はで選んだ色温度「高、高中、中、中低、低」の亡ード毎に調節できまず。（「センサーオート」時は設定できません) 
♦ 「色温度調節」画面は、3/4ページと4/4ページの間に表示されまず。 
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1 映像設定「4/4ページ」 


映像設定項目 

© 

内容 

ピクセル マネージヤー 

切 

/才ート 

/1/2/3/4/5 

映懷の解儘感を高めることがでさまず。 

けー ト」： 画面内の映像を自動的に判別して HD 映像はさらに美しく、 SD 映像は HD 
映像に近くなるように自動的に調整します。通常は「オート」でお使いくだ 
さい。 

「1〜 5 J :稱像感の劾果を手動で設定でさます。数値が大さくなるほど、觸像感が高く 
なります。 

「切」 ： 映像の切り換わり時が自然に見えないとさは「切」にします。 

映像ク U エーシヨン 

切 

/フイルムシアター 
/なめらかシネマ 
/なめらか動画 
(液晶テレビのみ） 

「フイルムシアター」：映画フイルム素材を自動的に検知して、元のフイルム映像に忠 
実に再現します。 

「なめらかシネマ」 ： 映画フイルム素材を自動的に検知して、補間処理によりなめら 
かで美しいフイルム映像を再現します。 

「なめらか動画」：補間処理により動画をなめらかに再現します。動さの早い映 
(液晶テレビのみ）像もくっさり再現でさまず。映画フイルム素材の自動檢出は 
「切」になります。 

「切」 ： 映像の切り換わり時が自然に見えないとさは「切」じします。 

映像ク U エーシヨン 
レベル 

弱/標準/強 

映懷をなめらかじする劾果を調節します。 

「つイルムシアタ_」、「切」時は、調節でさません。 

モスキート NR 

切 

/才ート 
/1/2/3 

デジタル放送時の特有の t スキートノイブ（輪郭のまわりに現れるもやもやとしたノイ 
ズ）を車を減することがでさます。 

けー ト」： 通簡ま 「才 ート」に設定します。 

「1〜 3」： 効果を手動で設定でさます。数字が大さくなるほどノイブは目立たなくなり 
ますが、鮮銳度が低下します。 

ブ□ック NR 

切 

/才ート 
/1/2/3 

デジタル放送時の特有のブ□ックノイズザイク状のノイブ）を軽減することができ 
ます。 

「才ー ト」： 通常は「才ート J でお使いください。 

「1〜 3」： 剔果を手動で設定でさます。数字が大さくなるほどノイブは目立たなくなり 
ますが、鮮鋭度が低下します。 


♦ 各映像設定項目は、地デジ、 BS 、 CS 、 HDD / カセット HDD 再生、 HDMI 1 〜 HDMI 4、 ビデオ ] 〜 3、 AV ネットワーク再生、 
インターネットの各モードごとに設定することができまず。 

♦ 映像モードごとに設定ずることができまず。 

♦ HDMI PC 信号入力時は、映像ク I 」エーシヨン、映像ク I 」エーシヨンレベルの設定はできません。 

2設定が終了したら (0 を巧ず 3 ^を巧して、メニュ-を消ず 

♦他の I 頁目を設定するときは、手順1、2をくりあします。 

♦設定後は、チヤンネル切り換えや電源を切っても記憶されます。 


■制凶 

なめらかシネマ/フイルムシアターについて 

♦映像内容により不自然な映像に見える場合があります。 

-映画の字幕や映像が切り換わるとさに細かい横スジ状に見える。 

• CM や アニメーシヨン などの シーンの 切り換わりで、映像が細かい横スジ状に見える。 

-テ□ップや字幕が流れたとさに、文字がギザギザに見える。 

-ビデオ入力に外部機器を接続してご覧の場合、外部機器のメニューなどの画面表示が細かい横スジ状に見えたりする。 
これらの現象は映像の製作方法によるもので、故障ではありません。気になる場合は、「切」でご覧ください。 
なお、ワイドモードの設定により、映像のシーンに効果の違いが出る場合があります。 

また、映像のシーンによっては効果がない場合ちあります。 

•なめらかシネマモードでテレビを視聴中に、メニュー等の表示やメッセージ表示を斤った場合、表示中は一時的 
になめらかシネマモードをオフして、フイルムシアターモードに切り換わります。 

シネマスキヤンについて 

•毎秒24コマで再をする映画の巧等なコマ間隔を再現することで、フイルム映画独特のテイストを楽しめます。 
映像内容により動さがカクカクして見える場合や、滑らかな動さのフイルム映像を楽しみたいとさは、「シネマ 
スキ ヤン」 を「切」にして、「映像ク I 」ェーシ ヨン」 の「なめらかシネマ」を選択してご覧ください。 
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音声をお好みに合わせて設定ずる 


お巧みに合わせて音声モード、高音、低音、バランス、サラウンド、バスブースト、クリアボイスなどの設定がでさます。 
巨固の操作で r る種設定 J の r 音声設定 J 画面を表示する 

1 ©で設定したい項目を選び、©/(@)を巧し、©で設定ずる 


る挂設を 




さ a 齡 



臟醜 



[ぺージ 1/2] 


映 a 臨 



ベージ 2/2] 

画面設定 


…国国 

宙音 

+ 15 


厕醜 


ヘッドホン音 ■ 

20 

巧巧設定 


赔 

-10 


初巧段を 


自 B 入力音 ■巧 正 

ずる 

純備 


バランス 

0 


さお税 ! 


入力音を 巧 正 




音■宙 J 巧 

切 




ドルビー DRC 

切 



サラウンド 

切 




«デジタル音 g 出力 

PCM 



バスプースト 

切 




光デジタル音 さち 延 

岳巧 



クリアボイス 

切 





岳を 



標单に戻ず 







音声設定「1/2ページ」 


音声設定 
項 目 

⑤ 

内容 

音声モード 

才ート/スタンダード/ミュージック 
/シアタ ー/ スポー、ソ 

映像内容に合わせて設定します。 

高音 

高音がおさえられる 

高音が強調される 

それデれ一 ] 5〜+15までの設定がでさます。お好みに合わせて設定してく 
ださい。一度設をすると、そのまま言己憶されます。 

低音 

低音がおさえられる 

低音が強調される 

バランス 

左スピーカーの音が 
強調される （一) 

ちスピーカーの音が 
強調される （+ ) 

-10-+10までの設定がでさます。お好みにをわせて設定してください。 

一度設定すると、そのまま記憶されます。 

音量制御 

強/中/弱/切 

チヤンネル間や番組間の音量の差を自動的に調整して聞舌やすい音にします。コン 
テンツに合わせてお好みの設定にします。 

サラウンド 

入/切 

音場を拡大ずることがでさます。お好みの設定にします。 

バス ブー スト 

入/切 

低音を強調することがでさます。お好みの設定にします。 

クリアボイス 

入/切 

音声の明瞭度を向上することができます。お好みの設定じします。 

標準に戻す 

はい/いいえ 

r はしリを選び轉を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。 


音声設定「2/2ページ」 


音声設定 
項 目 

⑥ 

内容 

へッ ドホン 
モード 

1/2 

「1」：ヘッドホンをご使用じなるとさ、スピーカーから音が消えます。 

2画面時は、選択した画面の音が出ます。 

「2」：ヘッドホンをご使巧になっても、スピーカーからも音が出ます。 

2画面時は、ち側の画面の音が出ます。 

へッドホン音量 

音量がり\さくなる音量が大をくなる 
撮小 0) (最大6日） 

へッ ドホンモードが口」のとをに、 へ、ソ ドホンの音量をお好みの音量に合わせます。 

自動入力音量補正 

する/しない 

「する」にすると、 TV 視聴時と HDMI 入力の目 D / DVD 視聴時の音量差を自動的に補正することがでさます。 

入力音量補正 

— 20〜日〜+20 

外部機器間の音量レベルに差があるとさじ設定しまず。 

ドルビー 

DRC 

入/切 

AV ネットワーク再生時にドルビーデジタルコンテンツを再生するとさや 
AVCHD 再生時に設定でさます。「入」にすると音のダイナミックレンジを圧縮 
することにより、小音量でも小さな音が聞こえやすくなります。 

光デジタル 
音亩出力 

才ート /PCM 

光デジタル音声出カフォー マッ トを設定します。 

けート」： MPEG -2 MC またはドルビーデジタル対応の才ーデイオ機器に接続 
する場合に設定します。 

「 PCM 」 ： MPEG -2 MC およびドルビーデジタルに対応していない才ーデイオ 
機器に接続する場含に設定します。ただし、サンプリングコンバーター 
を内蔵している必要があります。 

光デジタル 
音声遅延 

標準/日〜]己 

光デジタル音声入力端子付さオーデイオ機器と接続する場合に映像信号に対して 
音声信号がずれているとさじ設定します。 

「標準」 ：標準設定値です。（推契） 

「0 〜 ISJ :「標準」で最適じならない場合に調節します。 

CONEQ 

標準/壁掛け/聴覚補助 

スピーカーの音響パワー周波数特性などを補正することじより、最適な音響特性 
にします。視聴環境状況じより、お好みで設定でさます。 

「標準」 ：通常の視聴に適した設定です。 

「壁掛け」：テレビを壁にかけて使用するとさじ、最適な音質設定にします。 

「聴覚補助」：会話などの人の声が聞さづらい人のために、人の声をより間を取りやすく 
します。本機能は CONEQ HA Mode ™ 技術により実現しています。 
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2 設定が終了したら©/ ( g ) を巧ず 

他の I 頁目を設定するときは、手順 1 、 21をくりあす。 


3 を巧して、乂ニューを消ず 


么ミ主意へツドホン使用時のを意 

ちを刺激するような大音量で長時間続けてへッドホンを使用すると、聴力が大さ<損なわれる恐れがあります。 


■制は 

♦高音、ほ音設定を上げている場合やバスブーストを入に設定している場合、音量が大きいと音声がをむ場合があります。その 
場合には設定を「切」にしてください。 

♦ヘッドホン使巧時は、「ヘッドホン亡ード」、「ヘッドホン音量」姑外の項目は、設定による効果は得られません。 


广メモ J 

音声モードのお買い上げ時の設定について 

♦ミュージックは高音、低音を強調した設定になっており、音楽放送に適していまず。 

♦シア ターは迫力とにがり効果のある設定になっており、映画放送に適していまず。 

♦スポーツは音場のにがり効果のある設定になっており、スポーツ番組に適していまず。 

音声モードについて 

♦各音声亡ードに ついて、 高音、ほ音、音量制御、サラウンド、バスブースト、ク I 」 ア ボイスはお好みの音声に設定できまず。 
♦ 「オート」設定時は、デジタル放送の放送内容または映像亡ードにより自動的に音声モードが選択されまず。この瞄ま、高音、 
低音、バランス、音量制御、サラウンド、バスブースト、ク I 」 ア ボイスは設定できません。 

♦ 「オート」設定時は、自動的に音声モードが選択されまずが、このとき一時的に音声にミュートがかかりまず。 

音声設定の効果について 

•バスブースト： 低音を強調ずることにより、映画の臨場感、音楽のハーモニー感などが向上しまず。 

•クリアボイス： 音声の明瞭度を向上ずることにより、ニュースなどの話し声が更に聞き取りやずくなりまず。 

•光デジタル音声出力の設定について 

ビデオ入力をご覧になっているときの光デジタル音声は、「光デジタル音声出力」の設定にかかわらず 「 PCM 」 を出力します。 
•入力音量補正の設定について 

デジタル放送および各入力端子ごとに音量を微調ずることができまず。 

CONEQTM 技術について 

♦ CONEQ ™ は、スピーカーからの音を面でとらえた「音響パワー」の周波数特性、タイム ア ライ y ント（音の到達時間）、 
位相を最適に補正し、にがりのある明瞭な音声を再生しまず。 
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はじめに 


テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネットワ—ク 
を楽しむ 


お巧みや使用が態 
に厶口せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 







ド画面を調節ずる 


画面サイズの調節 


画面の垂直サイズ、水平サイズを微調ずることができまず。 
映画などで上下に黒帯が残る場合や画面の両端に黒帯が見える 
場合などに、黒帯を少なくずることができまず。 

•HDMI PC 信号入力時は、この機能を使用ずることはできません。 

^の操作で「各種設定 J の「画面設定 J 画面を表示し、 
次の操作で設定を巧いまず。 


画面位置の調節 


画面を上下左ちに移動することができます。 
r 映画1 J モード時に字幕が消えてしまうようなとさにお 
使いになると便利です。 

•HDMI PC 信号入力時は、この機能を使用ずることはできません。 

gg の操作で r 各種設定 J の r 画面設定 J 画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 


◎で 「画面サイズ微調」を選び、 
@ / (0 を}甲ず 


画面むち_ I 

クイド制御信号検出 


©で「画面位置」を選び、@/獲)を 
巧ず 



2 (〇)でお好みのサイズに調節ずる 


2 ©でお好みの位置に調節ずる 

(§) で垂直画面位置が調節できまず。 
©で水平画面位置が調節できまず。 


+ 104 + 


垂直画面サイズ 7^平画面サイズ 


画面サイスお調 

ElliMUl 

I 固勇節 ~ I 


♦画面サイズは、ワイドモード毎に調節することができます。 
♦調節した画面サイズは、電源を切っても記憶ごれています。 

〇設定が終了したら齡を巧して、乂ニュ ー 
を消ず 

決定ボタンを巧すと、前の設定画面に戻ずことができ 
まず。 


垂直画面位置水平画面位置 
垂直画面位置調節の場合 


困面位置 

I 巧調節 I 





垂直画面位置-5 垂直画面位置0 垂直画面位置+ 5 


つ設定が終了したらを巧して、乂ニュー 
を消ず 

決定ボタンを巧ずと、前の設定画面に戻ずことができ 
まず。 


お知らせ 


デジタル放送 （ HDD / カセット HDD 再生含む）の108 Oi | 
ハイビジョン放送やコンポーネント / HDMI 入力端子に入力 
した] 080し108 Op 信号を「スタンダード」「フル HD 」「ズー 
ム」のワイドモードでご覧になっているときは、垂直画面サ 
イズを+ ] まで微調ずることができまず。画面上部の黒帯が 
気になる場合や、 W - VHS ビデオをご覧になる場合は、画面 
サイズを+ ] にします。この画面サイズ +] は、電源を切 
ると: (票準サイズに戻ります。 


お知らせ 


デジタル放送 （ HDD / カセット HDD 再生含む）の]080し 
720 p 放送やコンポーネント / HDMI 入力端子に入力した 
] 日80し1080 P 、720 p 信号をご覧になっているとき、ワ 
イドモードが「フル HD 」 のときは、画面位置の調節はでき 
ません。 
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ビデオなどで自動的にワイドモードを切り換えるには 


00の操作で r る種設定 J の r 画面設定 J 画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 

©で「ワイド制御信号検出」を選び、 

切 I 獲)を巧ず _ 

I ワイド切換 I スムーズ 

I 画面サィズ 微調 1〇/ 0 

I 画励な置 0/ 0 


@で設定したい項目を選び、 

@ / (§) を巧ず nil 


画面語を 

I ワイド制御屋号検出 I 

■ずる 

を DM に 」 ずる 

を DMI3 」 ずる 

[ HDMI 4 I ずる 

I ビデオ1 I しない 

I ビデオ 2 1 ずる 

I ビデオ 3 1 ずる 

阻运巧日巧ち已戻る~~ ] 


設定項目 

⑥ 

HDMI 1 

ずる/しない 

HDMI 2 

ずる/しない 

HDMI 3 

ずる/しない 

HDMI 4 

ずる/しない 

ビデオ 1 

ずる/しない 

ビデオ 2 

ずる/しない 

ビデオ 3 

ずる/しない 


「する」： 

画面サイブの識別信号 
( ID -1、 S 2、 D 4 端子、 
HDMI 端子）を検出する 
と画面サイブを自動的に 
切り換えまず。 

「しない」： 

正し<動作しない場含は 
「しない」にします。 


ワイド制御信号検出は、入カモード毎に設定ずることがで 
さまず。 


設定が終了したら^を巧して、 X ニュー 
を消ず 


( T 乂モ J 


HD -1 について 

DVD などの 48 Oi 信号映像に、アスぺクト比制御情報 
( ID -1) が付加ごれている場合、映像を適切な画面サイズ 
に自動的に切り換える機能でず。 

> S 2 端子について 

S 2 ビデオ入力端子（ビデオ 3) からアスペクト比制御信 
号の入った映像信号が入力されると、映像を適切な画面サ 
イズに自動的に切り換える機能です。 

> D 4 端子について 

コンポーネント入力端子（ビデオ])から、 D 4 端子ケー 
ブルでアスぺクト比制御信号が入った 48 日し 48 Op 映像 
信号が入力ごれると、映像を適切な画面サイズに自動的に 
切り換える機能です。 

>HDMI 端子について 

HDMI(High Definition Multimedia Interface ) また 
は DVI(Dig け al Visual Interface ) 信号のアスペクト比 
情報を検知すると、映像を適切な画面サイズに自動的に切 
り換える機能です。 


2 


3 



はじめに 


テレビを外部機器をテレビを番組を 


録画番組•写真接続した 


インタ—ネット AV ネツトワ—ク 


設置ずる接続ずる 


録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむサ—ビスを楽しむを楽しむ 


お好みや使用が態 
に合せて設定ずる 


個別に設定困つた 
したいとさとさは 















消費電力を低減ずる 


巨固の操作で[各種設定 J の[初期設定 J - [機能設定 J 画面を表示し、次の操作で設定を行います。 


1⑥で「做肖費電力」を選び、@/@到甲ず 


巧巧設定 


機能設定 


LED リモ〕ン反応 

する 

音を活動 > 


緊急巧を巧広 

スタンバイ 



ま巧タイトル表示 

する 

ホ読 メール ま示 

する 

巧を時巧変更巧な 

しなし、 

映を特巧設を 

しない 

番組をマルチを示 

しなし、 


消費電力について 

♦低減（強）に設定しているときは、バックライトの調節はできません。巧日（液晶テ 
レビの場合） 

♦映像モード、明るさ設定、バックライト設定巧日により効果が少ない場合があります。 
♦映像モードが「センサーオート」のときは、切り換えできません。 

♦ほ減（強/弱）に設定しているときは、コントラスト/コントラストレベルの設定は 
でさません。巧百（プラズマテレビの場合） 


2 @で設定したい項目を選び、@>/@を巧し、（〇)で設定する 


巧能設定 


氏ぉ黃電力 



標準 

ずる 

ずる 

しない 

ビデオバワーセーブ 

巧信号電源オフ 

巧揉げ電巧オフ 

_ 



1 1;1還が1 H 巧ま卜1巧る 1 


設定項目 

⑤ 

内容 

消費電力 

標準/低減（弱） 

/低減（強） 

明るさを抑えることにより、消費電力を低減することがでさます。 

ビデオ 

パワーセーブ 

する/しない 

「する J に設定すると、ビデオ入力信号が無い状態が約 1 己秒間続くと、パワーセーブシステ 
ムが働さ、本機の消費電力を節';咸することがでさます。 

無信号 
電源オフ 

する/しない 

「する」に設定すると、放送受信中に無信号になったとさに、約] 0分後に自動的に電源がス 
タンバイ状態になります。 

無操作 
電源オフ 

する/しない 

「する」に設定すると、リモコンや本体操作のない状態が約3時間が上続いたとさに、自動 
的に電源がスタンバイが態になります。視聴予約によりスタンバイ状態から自動的に電源が 
入った場合は、この設定に関わらず自動的に電源がスタンバイになります。 


3 設定が終了したら ©/(§) を巧ず 4 ^を巧して、乂ニユーを消ず 


パワーセーブシステムについて 


パワーセーブとは、 HDMI / ビデオの入力信号が無くなったことを検知して、自動的にテレビの 
消費電力を節約する省電力機能でず。 

パワーセーブ状態は、スタンバイ/受像ランプで確認できまず。 


パワーセーブ 
システム 

入力 

スタンバイ/ 
受像ランプ 

テレビのが態 

内 容 

ビデオ 

パワーセーブ 

HDMI 
ビデオ 
入力端子 

緑色 

オン状態 

通常の HDMI / ビデオ入力の画面が表示されていまず。 

檔色 

パワーセーブ状態 

HDMI / ビデオ入力の信号が無い状態が約]日秒続くとこ 
の状態になります。 


f メモつ 

電源の受像ランプが憧色に変わる前に、テレビの画面に「パワーセーブ」の表示が日秒間表示されまず。 
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お知らせ 


指定した時間が経つと、自動的に電源を切ることがでさます。 
おやすみのとさなどにご利用 < ださし、。 


^を巧ず 


C ^を巧して、 X ニューを消ず 


2 (〇)で「オフタイマー」を選び、 


ム電源が切れる 

〇 設定した時間になると電源が切れてスタンバイ状態に 


奠)を巧ず 


なりまず。 


映像モード（シアタープ〇) 

ま組説明 _ 

予約一黃 _ 

字幕設定彻） 


予約録画停止 
ダビング中止 
タウン□—ドが態 


つり)でお好みの時間を設定ずる 

を巧ずごとに下図のように切り換わりまず。 

切/30分/60分 / 90分/120分 

E 30分 
E 已〇分 
= 90分 

=120分 
I 巧設定 I 

♦オフタイマーの設定時間は30分間隔で最大] 20分まで 
でず。 

♦時間を設定したときからタイマー動作が始まりまず。 

4設定が終了したら ©/(§) を巧ず 


オフタイマ—を確認.変更/解除したいとき 

① 1 • 2 の操作を斤います。 

オフタイマーの残量時間が]分間隔で確認でさま 
す。 

② オフタイマーを変更/解除するとさは、「変更/ 

解除」を選択し、 '31 の操作で設定時間変更または 
「切」に設定します。 I 才：7タイ 7- I 

③ 4の操作で画面表示を';肖します。 

を更/巧除 I 


>電源を切るとオフタイマーは解除されまず。 

>オフタイマーは多少の誤差が生じることがありまず。 

►オフタイマー動作中に停電になりまずと、停電が復隔して 
も、安全のためテレビはスタンバイが態になりまず。 


オフタイマーで自動的に電源を切る 


I 


はじめに 


テレビを外部機器をテレビを番組を 


録画番組•写真接続した 


設置ずる接続ずる 


録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむ 


インタ—ネット AV ネツトワ—ク 
サ—ビスを楽しむを楽しむ 


個別に設定困つた 
したいとさとさは 










番組検索（さがず）を設定ずる 


おすすめ番組機能の初期設定について 


お買い上げ時またはおすすめ履歴の初期化晒を行ったとさは、最細こ初期設定画面が表示されます。 
はじめに、お巧みのを組を3つまで登録することで、 Wooo おすすめを開始します。 


1 さがず を巧ず 

「番組をごがす」画面が表示されます。 

2 (〇)で 「 Wooo おずずめ」を選び、 

@ / (@)を巧ず 

おすずめ番組 （ Wooo おずずめ）の初期設定画面が 
表示されまず。 



ま組をさがず「贿00おすすめ J 巧巧投足 


国^^ 

rwooo ぉ打め J I 


『 ㈱ @風§斌荀ず線』を閱ず 


はじめに, S 巧表ひらあなちのお巧みの削を3つ i 


'ザーのた'巧みをぞ習して巧巧の^をおすすめする機能です。 


戚予的や每画をつづけることで,;欠第にご利用されているちの巧みを争習し.ち組をおすすめします。 



♦ W を巧すと、登録した番組を削除できます。 
♦設定を変更する場合は登録されている番組タイトル 
を選び、 （§) を巧します。 

つ ◎で 「好きな番組1」を選び、 

透)到甲す 

おすずめ番組表が表示されまず。 


4り)で、登録ずる番組を選び、 （0 を巧ず 

おずずめ番組 ( Wooo おずずめ）の設定画面に戻りまず。 
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♦おすすめ番組表では、 i 也デジまたは BS 放ちのみ選お 
できます。 CS 巧送は選択できません。 

G 3〜4の手順で、お好みにより「好き 
な番組2」または「好きな番組3」を設 
定ずる 

5 ◎で、 「おずずめを開始ずる」を選び、 
嫂を巧ず 


I 番組をさがす rwooo おすすめ J 巧巧技ち 


級』落開]猫心養ず 


巧舌な宙巧2 笠苗タイトル 


巧舌なき巧3 sse タイトル 


@ 予巧々留函をつづけることで,な第じご巧巧でれている方の巧みを学普し, S 巧をおす T めします。 


おずずめ番組検索を開始し、完了ずるとおずずめ番 
組一覧が表示されまず。 


お知らせ 


♦お買い上げ後、番組情報が十分に取得できていない場合や 
登録された番組によっては、おずすめ番組が表示されない 
場合がありまずが故障ではありません。今後、予約登録や 
録画を続けていただくことで、ご利巧の方のお好みに合っ 
た番組をおずずめずるようになりまず。 

♦ずでに予約登録や録画が行なわれている場合は、おずずめ 
履歴として反映されまず。西日 
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おずすめを組の設定と学習状況を確認することがでさます。 

'変更した設定内容は、次回のおすすめを組更新時に反映されます。おすすめを組の更新は、1曰に1回行なわれます。 
更新時間は状況によって‘変更されます。 


1 I さが 奇を巧ず 

「番組をさびす」画面が表示ごれます。 

2 (〇)で 「Wooo おずずめ」を選び、 

@ /獲)到甲ず 

おすすめま組画面が表示ごれます。 

番組をさがず [i9k| ( 20 *) 木 ] 色 .J [230) [ 2 。 匈 [zsh] 喊 "k | 视 (/ 

IS1IhbI 朽マ ~1 1 削 :; 巧マ II HE ドラマ 

■V 二 .- 。 j!S1 ( -1 ] ■’; せち J ち B IJillBIlH *■»« が fJiUBtlH MWSS* 

BSfiifel I か困 I 因け巧なレ☆な国 

[再]連続ドラマ雨[再]連席ドラマ雨[再]連続ドラマ巧 
ム々 I ドラマ J 上がりの商店街 2... [ ji 力け J の商店街 2... jL 上がりの商店街 2... 

L 注目番組 j い巧ェティ コ I 曲陌品 —I I 圍ドラマ~~||刪ド 

( ~~1 1 BiUBIlU mBWtW JilliM *■«*» EuQyEM mWEW 

ド-^ J cssai *'*々 因 csffili ★な々因 cssai ★が因 

#し< f — -1[巧]連続ドラマ雨[再]連掃ドラマ巧[再]連続ドラマ雨 

I でがず J I ス ボーン I Lb がりの商店街2…し h がりの商店街 2...) し h びりの商店街 2... 


おすすめ履歴を初期化するには 

いままで学習したおずずめ番組の履歴を初期化しまず。 

① ©で、「おすすめ履歴を初期化する J 
を選び、獲)到甲ず 

確認画面が表示されます。 

② 初期化ずる場合は、©で「はい」を 
選び、 （0 を巧ず 

♦初期化すると、おすすめ初期設定画面に戻ります。 


Q @で 、おずずめ番組またはジャンル 
タブを選び、 CK ) を巧ず 

おすすめ番組設定画面が表示ごれます。 

ま組をさがす rwooo おすすめ J 設定 な||(しだ乱ち） 

I - , 「烟 ^ MAM 0:00^ I 

Mm Ib せデジ I ■ド巧— 300=" 

?*****T I - 1 I - 1 "ラエティ 

i ♦ L □ _B S —I L 青田^ 8 草 _ I ァニ x 6 畑 H 

ikSm I □蠢 I _I 2,„ —，:。中 

^ 1 - 1 »»/6两 PM 0.00 

0 I 1 巧巧ち子 ド WW -- = 

^ こトス— 3:00 _ 

. _, # g 織 ワイドシヨ-圓 6:00 L . 

しさびず J 序すす。 BE I •"朋 =— 

しの巧巧化」片巧巧里_ IJ a 化 


よ<録画ずる出演者を確認-修正ずる 

「よく録画ずる出演者」欄に予約や録画ごれている番 
組の主な出演者が統計的に表示されまず。 

•间:「詳しくさがず」の「出演者」検索に登録ずる 
ことができまず。 

• ® :出演者を解除‘再設定ずることができまず。 
•出演者を解除することで、その出演者が出演してい 
る番組をおすすめの巧象からはずすことができます。 

•解除された出演者は、再度®を巧ずことで再設 
定ずることができまず。 

‘出演者を削除ずることはできません。 

♦表示できる出演者数は、最大48名まででず。 
♦出演者な外の情報が表示されることがありまず。 


おすすめ範囲を設をするには 

©でおずずめ番組の検索範囲を選び、 
獲)到甲ず 

♦複数の項目を設定できまず 
選択された項目は、チェックマーク0が表示されまず。 
選択された項目を選んで感を巧すと、選択が解除ご 
れまず。 

♦ 「再放送」を選択ずると、再放送される番組を検索 
範囲として設定できまず。 

♦ CS 放送は、おずずめ番組として設定できません。 


7 ^く録画ずるジャンルを確認ずるには 

「よく録画ずるジャンル」欄に予約録画しているジャ 
ンルを統計的に表示しまず。 


8 よく録画する時間を確認するには 

「よく録画ずる時間」欄に予約録画している時間帯を 
統計的に表示しまず。 


9 yi るIを巧ず 


おずずめ番組設定画面を終了しまず。 
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テレビを外部機器をテレビを番組を 録画番組•写真接続した インタ—ネット AV ネットワ—ク 

設置ずる接続ずる 楽しむ 録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむサ—ビスを楽しむを楽しむ 


個別に設定困つた 
したいとさとさは 



















番組検索（さがず）を設定ずる （ つづき 


お好み検索を設定/変更する 



番組検索の「お巧み検索」を設定ずることができまず。 


をが j を巧ず 


番組をごがす画面が表示されます。 


②©で、ジャンルを選び、@を巧ず 

検索条件にジャンルが追加立れます。 



Bi ! B^B 

ng 口 画 iss^h 

•鴻レたい X インジヤンルをが.。がレて<だでい I 





2 ◎で 「詳しくさがず」一「新規お好み 
登録」を選び、@/感到甲ず 

新規お好み設定画面が表示されます。 

設定を変更する場合は、登録されている「お好み検索」 
を選び、 W を巧します。 




參 (• 〇)でメインジャンルとサブジャンルの切り換えができます。 
• ジャンルは最大7個まで設定できます。 

♦終了する場合は、/房る I を巧します。 

出演者を設定する 

番組検索をするための出演者を検索内容の欄に設定 
します。 

①©で、「出演者選択 J を選び、 

@/感到甲ず 

出演者設定画面が表示されます。 


曰は自 MHSS がオン.□はオフ S 示しな 目 IM ■モード; TS 口4 巧巧巧巧； raatiem 田 wa^ei 圧巧! 


11 $»みち巧59^がレま了 11 

Lj :- r ，；！ —省 赞 I 


お好み検索の登録は、最大8個までです。 


ジャンルを設定する 

番組検索をするためのジャンル名を検索内容の欄に 
設定します。 

①©で、「ジャンル選択 J を選び、 
@/ @を巧ず 

ジャンル設定画面が表示されまず。 



|1 0またな巧宇キ—で S# レたい出巧ちの五十百 S 進び.》を押レて<だ5い 1 

L ■• : ":! 一 


②©で、「あ行〜わ行 J - 「出演者]選び、 
獲)到甲ず 

検索条件に出演者が追加ごれまず。 

>1■あ行〜ね行」は、 I 」モコンの数字キーでも直接選択で 
きまず。同じボタンを続けて巧ずと、同じ行内を順番 
I ■— - i^/j \ します。 

> G ガイド情報が未取得の場合は、登録できません。 

>出演者は最大7人まで設定できまず。 

>終了する場合は、/戻る I を巧します。 
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検索内容に複数の内容（キーワード、ジャンルまた 
は出演者）が複数設定されている場合、ずべての内 
容を含む検索を行うか、いずれかの内容を含む検索 
を行うかの検索方法を設定できまず。 

① ©で、「検索方法設定」を選び、 

@ / (§) 到甲ず 


②タイトルを入力する 

文字の入力については、「文字を入力する」 I ® をご 
覧ください。 

♦ 設定できる文字数は、全角で最大] 0文字でず。 


②©で、編集したいキーワードを選び、 
獲)到甲す 

0 新規にキーワードを作成ずるときは、「新規キー 
ワード登録」を選択しまず。 

♦ ジャンルで設定した項目は語句に [] が付きま 
す。キーワードの編集はできません。 

♦ 因を巧すと、キーワード項目を削除できます。 

感キーワードを入力ずる 

文字の入力については、「文字を入力ずる」をご 
覧ください。 


②ので「ずべてを含む」または「し、 
ずれかを含む」を選び、獲)到甲ず 

‘ずべてを含む：設定されたキーワードまたはジャン 
ルがすべて含まれている番組をさがしたい場合に設 
定しまず。 

‘いずれかを含む：設定されたキーワードまたはジヤ 
ンルのいずれかが含まれている番組をさがしたい場 
合に設定しまず。 


♦終了ずる場合は、/戻る 1を巧しまず。 



設定している「お好み検索」をタイトルを設定ずる 
ことができまず。 


①©で、「タイトル編集」を選び、 

@ /奠)到甲ず 


タイトル編集画面が表示されまず。 



キーワード入力/編集をずる 

番組検索をずるためのキーワードを入力し、検索内 
容の欄に設定しまず。 

①⑤で、 r キーワード入力/編集 J を選び、 
@/感到甲ず 

番組情報のキーワード選択画面が表示されまず。 


検索方法設定画面が表示されまず。 



~^目 
Wooo f 
ぉすすめ J け i 

巧圏! 

注目番組日 I 


キーヮードをち扣するには 
『新規キーヮード散 J 在 a 巧 
して r 巧を J を巧してくだごい 

技を巧みのキーヮードを IBB する 
には*したいキーヮード®里択 
して[ホをを巧してくだごい 


[タイトル] 

方法： 

いす n かをさむ 
玲 


樓巧•旧：け 


検索方法を設定する 


個別に設定困つた 
したいとさとさは 



テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


はじめに 


テレビを外部機器を 
設置する接続ずる 
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番組検索（さがず）を設定ずる （ つづき 


お好み検索を設定/変更ずる ( つづき )I 検索範囲を設定ずる 


番組検索をずるための検索範囲（放送、サービス、期間）を 
設定しまず。 


検索条件を削除する 

検索内容に設定されている内容を削除します。 

①©で「検索条件削除」を選び、 

©/ (§) 到甲ず 

検索条件削除選択画面が表示されまず。 







•[ ホつボタンで削除することをできます。 

②©で削除したい検索条件を選び、 

媛)到甲ず 

♦選択した項目のも側に「削除する」と表示されます。 
♦複数削除ずるときは、同じことを繰り返しまず。 

感©で「削除実行」を選び、 （§) を押ず 

♦ 「削除ずる」と表示された項目が削除されまず。 
♦終了ずる場合は、^を巧しまず。 


4 /戻る I を巧ず 


終了しまず。 


1 固巧を}甲ず 

「番組をごがす」画面が表示されます。 

2 ©で「詳しくさがず」を選び、© 
/奠)を巧ず 

Q ^を巧し「検索範囲設定」を選び、 
@到甲ず 

検索範囲設定画面が表示ごれます。 


番組を検索ずる範囲を設定してください 
検索結果がをすざる場合や、検索に時間がかかる場合に 
検索ずる範囲を絞り込むことができます 


サービス テレビ I [p ラジオ 1 1ー テ--夕教送 1 
期間 [ iTBl [ i ^[ i ^[ i 4 B ][ i ^[ i ^[ i 7 Bl 
祖 .さ] |_やめる I 
⑤選が mi 

4 @で「放送」、「サービス」、「期間」 

のを項目を選び、@を巧ず 




□:非選択 


0:選択 


G @で「設定を登録」を選び、奠)を}甲ず 

♦設定を更新しないときは、「やめる」を選択しまず。 
♦設定内容は、検索項目（ジャンル、出演者、キーワード、 
お好み検索）ごとに設定できます。 

6 ^る I を巧ず 

終了しまず。 
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ンターネツト制限/視聴制限の設定 


インターネツト制限/視聴制限を設定する 



お知らせ 


インターネット制限または視聴制限（視聴巧能年輪）をご使用になるには、暗証番号の登録が必要でず。 
インターネット制限を「ずる J に設定ずると、暗証番号を入力しないとインターネットに接続でさません。 
視聴制限を「ずる J に設定ずると、視聴制限の対象になる番組は暗証番号を入力しないと視聴でさません。 
お買い上げ時は、インターネット制限および視聴制限は「しない J に設定されていまず。 


03の操作で「各種設定 J の「初期設定」画面を表示ずる 

1 ◎で 「制限設定」を選び、 ©/(§) を 


制限設定画面が表示 
されます。 


き種設定 
贿設定 f 

音声設定 I 受信設定 _ 

圓設定 I 通信設定 _> 

画ミ闘与 性部機器接続設定〉 
各種情巧 I 機能設定 > 

I ディスク設定> 

I 時刻設定 > 


ら設定が終了したら©/獲)を巧ず 
7 ^を巧して、乂ニューを消ず 


インターネツト接続を制限しているとさ 


2 ©で「暗証番号」を選び、©/@を 



I 囚爱択曰?マ定□沒了 || 


柳を押してインターネツトを接続ずる場合、接続制限解除画 
面が表示されまず。 

暗証番号を入力して、インターネツト接続制限を一時的に解除 
する必要があります。 

1 数字ボタンで暗証番号を入力し、 


@を巧ず 


インターネツトは接篇制巧されてレまず 
接規ずるにはち化ま号の入力び化更でず 


ク数字ボタンで暗証番号を入力し、 （§) を巧す 


巧巧監を 
i H 田おち 

r お脚ち _ ] 

インターネット毎爲制巧 
視应制巧 
巧巧可能巧 as 



♦暗証番号を確認ずる画面が表示されまず。もう一度、暗 
証番号を入力してください。 

♦暗証番号が登録されると、インターネット接続制限およ 
び「視聴制限」は「ずる」に設定されます。 

♦登録した暗証番号は、忘れないように •>< モしておいてください。 

視聴制限設定をずる場合 
4 ©で「視聴可能年齢」を選び、 


@ / (§) を巧ず 


I インターネット接続制限 I ずる 
I 巧昭制巧 I ずる 

I 巧晒可能年お I 吕〇ホ 

I 巧遅巧 n 巧定 n 巧了 I 


C 数字ボタンで年齢を設定し、奠)を巧ず 


壬順苗を 

暗証舌号 * * # 

インターネット运統制旧ずる 
巧捉面!巧 ずる 


町]-向窗定踩 mi 設を巧了 


ち证ぉ； P -1 


視聴制限の対象になる番組を選んだとさ 

視聴制限の対象になる番組を選んだ場合、制限解除画面 
が表示されまず。 

暗証番号を入力して、視聴制限を一時的に解除ずる必要 
がありまず。 

1 数字ボタンで暗証番号を入力し、 


@を巧ず 



視聴可能年輪について 

♦視聴可能年齢は4〜20まで]才単位に設定できます。 

(4 〜9ホは、はじめに0を巧してください。） 

♦ じ〇」に設定ずると番組の対象年齢に関係なく、テのま 
ま視聴でさまず。 

♦お買い上げ時は「20」に設定されています。 

♦番号を入力している途中で修正するときは、©を巧して、修 
正したいところまで戻して行ってください。 
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テレビを外部機器をテレビを番組を 録画番組•写真接続した インタ— ネット AV ネッ トワ—ク 

設置ずる接続ずる 楽しむ 録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむサ—ビスを楽しむを楽しむ 


個別に設定困つた 
したいとさとさは 















放送時間変更対応、未読お知らせ表示などの設定 


♦予約したを組が実際に放送されるとさ、登録した時間と異なる場合、放送に合わせて予約実行するかを設定でさます。 
♦デジタル巧送局からお知らせ白 g 力请信すると画面下に r お知らせがあります」と表示されます。また、ホ 読 お知ら 
せがあるとさは、を巧すと画面も下に r 网 お知らせ有り」が表示されます。白因これらを表示しなしけうにする 
ことがでさます。 

♦ Wooonet ポータルサイトまたは Wooonet 各種サービスに新着情報があつた場合に、メッセージを表示することがで宝ます。 
♦デジタル放送のチヤンネル選局時に、を組タイトルを表示しないようにすることがでさます。 

♦デジタル放送のチヤンネルアップ/ダウン選局時に、選局可能な前後のチヤンネル情報を表示することがでさまず。 


巨因の操作で [る 種設定 J の[初期設定 J - [機能設定 J 画面を表示する 
1 ©で設定ずる項目を選び、 ©/ 透)を巧ず 

サブ設定項目 （ X ) 力;ある場合は、（〇)でサブ設定項目 
を選び、（〇)/獲)を押ず 


しなレ 
しなレ 
しなレ 


設定項目 

⑤ 

内容 

情報表示 

番組タイトル 
表示※ 

ずる/しない 

「する」：デジタル放送のチヤンネル選局時に番組タイトルを表示します。 

「しない」：番組タイ トル 表示をしないようにするとさに設定します。 

未読お知らせ 
表示※ 

する/しない 

「する」：状測こ応じて「画お知らせ有り」や r お知らせがあります」を表示します。 
「しない」：お知らせの未読表示をしたくないとさに設定しまず。 

Wooonet 

更新表示；^ 

ずる/しない 

「する」： Wooonet し新着情報があっに場合しメッセージを表します。 

「しない」：ゾ，ソセージを表示しないとさに設定します。 

アップダウン 

選局※ 

通常/ 

植数チトンネル情報表示 

「通常」：選局しているチヤンネルの情報を表示します。 

「複数チわネル情報表示」：選局しているチヤンネルおよび選局可能な前後のチヤンネル 
の情報を表示します。視聴したいチヤンネルを簡単に選ぶこ 
とがでさます。 

放送時間'変更が応 

ずる/しない 

「する J :実際に放送ごれる時間に合わせて予約を実行します。視聴状況によって 
は、追従でさない場含があります。 

「しない」：予約登録された時間のまま予約を実行します。 

映像特殊設定 

しない/デモ]〜日 

店頭展示巧の設定です。通常は「しない」でお使いください。 

「しない」 ： 通常 モー ド 
「テモ 1 〜5」 ： テ モモー ド 

デモ機能は、店頭展示巧のために予告無く変更することがあります。 

を組表取得 

ずる/しない 

「する」：電源がスタンバイが態のとさに深夜に定期的に全番組の番組情報を取得 
します。取得中の消費電力は、液晶テレビ：約 20 W 、 プラブマテレビ： 
約 23 W となります。 

「しない」：視聴中に番組情報を取得しまず。視聴または予約状況などじより全番組の 
情報を取得で去ない場合は、番組表の内容が表示されないことがあります。 

リモコン 

ミ凡ホ 

巧な 

LED リモコン 
反応※ 

する/しない 

「する」：リモコンを操作ずると、受懷ランプが点減します。正しく U モコン信号 
を受信でさているか確詔でさます。 

「しない」：点滅しないようにするとさに設定します。 

リモコンコード 
設定※ 

1」モコンコード]/ 

1」モコンコード2 

2台の Wooo を近くで使用したい場合に、混信しないようにりモコンコードを変更 
することがでさます。設定の詳細については、白白をご覧ください。 


2設定が終了したら©/獲)を巧ず 3齡を巧して、乂ニユ-を消ず 

他の項目を設定ずるときは、手順1、2をくりおしまず。 


放送時間変更巧応について 
♦ 3 時間を越える開始時刻延長には対応しません。 

♦マニュアル 予約は放送時間変更に対応しません。 

♦放送時間蜜要対応を「ずる」に設定した場合、録画実行中に放送時間が変更になり、他の予約が重なると重なった予約はキャ 
ンセルされまず。（予約は実行されません。） 

♦放送時間の蜜更に追従できない場合があります。大切な番組を録画する際は、マニュアル予約にて時間に余裕を持たせて録画予 
約することをお勧めします。 

お知らせ表示について 

♦お知らせをご覧になるときは巨白を参照してください。 

♦既に未読お知らせがあるときに新たに y - ルが着信しても「お知らせがあります」は表示されません。 

♦お買い上げ時は、「未読お知らせ表示」は「ずる」に設定されていまず。 
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警戒宣言やま波警報が発令されたとさなどに、災害警報 
を放送しているチヤンネルに切り換えることがでさます。 

00の操作で r る種設定 J の r 初期設定 J - r 機能設定 J 
画面を表示ずる 


1 ◎で 「緊急放送対応」を選び、 



2 ©で「視聴中」または「スタンバイ」 
を選ぶ 


3設定が終了したら ©/(§) を巧ず 
4 を巧して、乂ニユーを消ず 


♦本機は、デジタル放送の緊急警報放送に対応しています。 
♦スタンバイ時の録画中、ソフトウ I ア更新四実行中は本 
機能を設定していても、緊急警報放送は受信できません。 
♦緊急放送が応「スタンバイ」の場合 
電源スタンバイ（オフ時）の消費電力は、液晶テレビ：約 
20 W 、 プラズマテレビ：約 23 W になりまず。 

♦本体の電源ポタンを巧して電源を「切」にしたときは、緊 
急警報放送は受信できません。リモコンの電源ボタンを巧 
して電源を切つてください。 


本機では電源が切れているが態から操作がずぐにでさる 
ように設定ずることがでさまず。 

ご使用の時間帯に合わせて設定ずることにより、あまり 
ご使用にならない時間帯では消費電力を低減ずることが 
でさます。 

03の操作で r る種設定 J の r 初期設定 J - r 機能設定 J 
画面を表示する 


1 ©で「高速起動」を選び、 



2⑤で時間帯を選択し、感到甲ず 

チェックマーク「ン」が 設定され まず。 

解除ずる場合は、再度時間帯を選択して獲を巧します。 



♦ずべてを選択ずるときは、「全て選択」を選んで ( g ) を巧 
しまず。 

♦ずべてを非選択にするときは「全てクリア J を選んで@を 
巧しまず。 


実行 

する 

リモコンで電源オフにすると、映像•音声などの 
信号は停止しますが、電源が切れている状態から 
すばやく起動できるようになります。ただし、電 
源オフ時の消費電力は、液晶テレビ：約 20 W 、 
プラズマテレビ：約 23 W になります。 

実行 

しなし、 

電源オフにすると、映像•音声などの信号は停止し、 
待機消費電力を少なく（待機時約 0.1 W ) しまず。 


お買い上げ時はずべて「実斤しない」に設定されていまず。 


3設定が終了したら向を巧ず 
4 を巧し、乂ニユーを消す 


お知らせ 


初巧設定 



後能設定 
巧巧表示 
高速居助 

1爱急巧ち巧な 

:スタンバイ 


ほ消費里力 


=?8^中 1 

巧を時間変更対応 

:ずる 

E スタンバイ1 

映留特巧設定 

:しない 



切 

緊急警報放送を受信しないときは、「切」に 
設定しまず。 

視聴中 

警報宣言や津波警報が発令されたときなど 
に、緊急警報放送が行われていることを案 
内しまず。 

テの CH を選局ずるときは、「はい」を選択 
して決定ボタンを巧しまず。 

お買い上げ時は、「視聴中」に設定され てし、 
まず。 

スタンバイ 

電源がスタンバイ状態のときにも自動的に 
緊急警報放送を受信ずることができまず。 

1」モコンや本体操作のない状態が約]時間 
な上続くと、自動的に電源を「スタンバイ」 
状態にしまず。 


♦巳 S • CS デジタル放送または、地上デジタル放送を受信 
しなし嗎合は、時刻情報が取得できないために時間帯の設 
定は無効になりまず。「全て選択」で全時間帯を設定した 
場合は、常に高速起動が有効になりまず。 

♦本体の電源ポタンを巧して電源を「切」にしたときは、高 
速起動は働きません。 


ずぐに操作できるよ 
うにず占（高速起動） I 養 


緊急警報3改送を受信 
でさるようにずる 


テレビを外部機器をテレビを番組を 録画番組•写真接続した インタ—ネット AV ネットワ—ク 

設置する接続する 楽しむ 録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむサ—ビスを楽しむを楽しむ 


個別に設定困つた 
したいとさとさは 



お好みや使用が態 
に厶口せて設定ずる 
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スクリーンセーバーをご使用になるには(プラズ 7 テレビ) 


データ放送、写真を見る、ヴーム機など長時間同じ画像（動さの少ない画像）をご覧になる、または繰り返し表示ご 
せた場合、焼さ付さ現象力地る場合があります。この場合、このスクリーンセーバーをご使用になると低減すること 
がでさます。 


03の操作で r る種設定 J の r 初期設定 J - r 機能設定 J 
画面を表示し、次の操作で設定を行います。 



©で「スクリー 
@/ @を}甲す 


ンセーパー」を選び、 

「巧期設定 


横お設を 


巧な 表示 

> 

高速起動 

> 

緊急故ち巧な 

スタンバイ 


ほミ肖 KS 力 

> 

巧を時 旧変ち 対応 

しなし、 


2 画面移動機能 


焼き付き現象を生じにくくするたゆに、画面を1画素ずつ移動 
ごせます。動きの少ない画像のときは r 1 J を選}尺してくだ立い。 
お買い上げ時は「1」に設定されています。 


5設定が終了したら©/贪基を巧ず 


6 


軽度の焼き付き現象が生じた場合 


@で「白パターン」を選び、（〇)/@を 


巧ず 


機能設を 

スクリーンたーバー 
^ 困面移動 11 

r 背養色 I 才ート1 



©で「画面移動」を選び、巧を巧し、 


©で設定ずる 

r ■後能設定 


スクリーンセーバー 



1 

1背京を 

才ート1 

1白バターン 




機能設を 


スクリーンセーバー 

1四回を動 ：1 

=しない1 

背寅色 ：才ート1 

白バターン 

tm 

= 2 1 

i 3 1 


「しない」：画面移動しない 
「1」： 2分おきに移動ずる 
じ」： ] 日分おきに移動ずる 
「3」： 20分おさに移動する 


ワイドモードが「フル HD 」 因因に設定されているときは、画 
面移動機能は働きません。 


軽度の焼き付きの場合は、数]日分から数時間継続表示する 
ことで、目なたなくなることがありまずが、一度起こった焼 
き付きは完全には消えません。 

7白パターンを終了ずるときは 、@/ M 
を巧ず 

3 ^を巧して、乂ニューを消ず 


3設定が終了したら©/(@)を巧ず 


4 ノーマル ワイドや2画面の焼き付き 
がをじにくくずる場合 

y - マルワイドでご貴になるときの左ちの背景（画像のない 
部分）や2画面の上下の背景などをご覧になるときの背景 
の明るさを選択しまず。 

お買い上げ時は「オート]」に設定ごれていまず。 


◎で「背景色」を選び、り）/を巧し、 
©で設定ずる 


食能を定 

スクリーンセーバー 
[； 画 B ち曲 J 1 

■才-卜1 
[白バターン ] 



帯能おを 


スクリーンセー/':— 

面面移を ：1 

I 背養色 ：才ート1 


白バターン 

=オート2 

i グレー 

E 黒 


通常はけート1」またはけート2」でご使巧ください。「グ 
レー」や「黒」の設定で長時間ご貴になると映像部分のみ 
が焼き付いてしまうことがあるのでごを意ください。 
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入力録画に巧応した外部機器をご使用になるとさは、録 
画を組出力に連動して外部録画機器にダビングすること 
がでさます。 

外部録画機器の取扱説明書を併せてご覧< ださい。 

03の操作で「る種設定」の「初期設定」-「外部機器接 
続設定」画面を表示し、次の操作で設定を行いまず。 


©で「入力自動録画」を選び、 

©/(@)を巧ず 


@でモー ドを選ぶ 

©で下記モードが選巧できます。 

ずる/しない 


巧期設定 


巧部機器接続設定 
外部入カジャンル設定 
入力切換設定 

1入力自動録画 ：しない 


Wooo リンク設定 

号しなし1 

1 


設定が終了したら© / (0 を巧ず 
を巧して、乂ニューを消ず 
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録画番組出力に 
連動して録画ずる 


巧期設定 1 

か部機器接続設定 


1列部入カジャンル設定 

しなし、 

1入力切換設定 > 


|邮〇〇〇リンク> 


2 


4 



3 


入力自動録画設定について 

入力自動録画に対応した外部録画機器は、本機の映像信号出 
力を検知して録画を開始ずるため、番組の始まりが一部録画 
されないことがあります。 


ずる 

ダビング先が「外部アナ□グ機器」の場合、ダビ 
ングの動作に連動して、デジタル放送/録画番組 
出力端子白目から映像*音声信号が出力されます。 
通常は、映像•音声信号は出力されません。入力 
自動録画機器をご使用になる場合に設定します。 

しなし、 

入力自動録画機器をご使巧にならない場合に設 
定しまず。 

お買い上げ時は「しない」に設定されていまず。 


广乂モ J 

背景色について 

「才ート1」： 

ノーマルワイドの画面、2画面の背景を映像部分との明る 
さの差がかないグレーにしまず。また、デジタル放送や 
] 080 i コンポーネント入力で、画面の左ちに黒い背景がつ 
いた4:3映像などをご覧のときは、背景色を自動的にグレー 
にしまず。 

「才ート2」： 

「オート]」よりも効果を大きくしたモードでず。画面左ち 
の背景の上部または下部に、放送局の□ゴマークなどが表示 
されている場合でも背景をグレーにしまず。 

「グレー」： 

ノーマルワイドの画面、2画面の背景を映像部分との明るさ 
の差が少、ないグレーにしまず。 

デジタル放送や]日 80i (コンポーネントビデオ入力）時、4:3 
映像検出による背景色の自動設定は行いません。背景色を才 
U ジナルにしてご覧になるときに設定しまず。 

「黒」： 

背景色を黒にしまず。暗い部屋で映像を楽しむときなど背景 
部分を暗くしてご覧になるときに設定しまず。 


デジタル放送や1 080 i HDMI / コンポーネント入力時の背 
景色「才ート1/2」動作について 

♦ビスタサイズやシネスコサイズの映像のように、上下の黒 
帯部分（映像のない部分）はグレーになりません。 

♦オート動作ずるまでに約]日抄かかりまず。また、暗い映 
像では時間がかかったり動作しない場合がありまず。 
♦背景部分が放送局側で着色ごれているような場合はオート 
動作しません。 

♦ 「才ート2」に設定していても、□ゴマークなどの表示位 
置によりオート動作しない場合がありまず。 

♦デジタル放送チャンネルを切り換えたり、デジタル関連の 
画面表示を出したりずると、オート動作は一時的にオフに 
なりまず。 

♦オート動作により、放送内容によっては映像が欠けたり、 
黒背景が一部分残ったりずることがありまず。 

•lOSOp HDMI 入力時は「才ート1/2」は動作しません。 

プラズマテレビの焼き付きについて 

静止画（画面表示、放送局から送られる時刻表示など）や、 
ゲーム機などの固定映像を長時間または繰り返し表示させた 
場合、ノーマルワイドで長時間ご覧になった場合は、プラズ 
マノ 'C ネルが焼き付く場合がありまず。 

焼き付きを生じにくくずるためには、下記をおずずめしまず。 
①映像が画面いっぱいになるようにワイドモードを調節す 
0 

(2) ノーマルワイドでご使巧の隙は、背景色を「オート]」ま 
たは「オート2」に設定ずる。 

感同じ給柄を長時間または繰り返し表示させない。 
焼き付きが軽度のときは、白パターンを表示する、または動 
画を映すことにより、目立たなくなることがありますが 、一 
度起こった焼き付きは完全には消えません。 


テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネットワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用が態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 












リモコンコードを変更ずる 


2台の Wood を近くで使用したい場合に、お互いに干渉する場合があります。このような場合は、リモコンコード 
を変更すると、他の Wood リモコンからの干渉を防ぐことができます。 

まず、本体のリモコンコードを変更し、次にリモコンのリモコンコードを変更してくださし、。 


^の操作で r る種設定 J の r 初期設定 J - r 機能設定 J 
画面を表示ずる 


1 (£) で「リモコン設定」を選び、 

@ / (§) を巧ず 



2 ので「リモコンコード設定」を選び、 

@ / (§) を巧ず 

機能設定 
「■」モコン設定 

[ LED リモコン対応 I ずる 


リモコンコード設定 


3 ©で「リモ]ンコード 1 J または「リモ 
コンコード 2 J を選び、（〇) (0 を}甲ず 

LED リモコン対応：ずる 

I リモコンコード設定：リモコンコード1| QSSQB 3 I 

Lp リモコンコ-ド吕 I 


5 


リモコンの (§) を巧しながら、数字ボタ 
ンを5砂な上押ず 

手順3で設定した本体の IJ モコンコードに合わせて 
数字ボタンを巧してくだごい。 

■ リモコンコード1♦数字ボタン已引 
. リモコンコード2 ♦数字ボタンをぶ I 


数字ボタン 


ま定ボタン 


園圏国 


圈國國 

園圖圓 



^細表 |j 番組1¢見る II 


獲) 


£ 


♦リモコンコードの切り換えが完了すると、リモコ 
ンの r 放送切換ボタン（地デジ/ BS(BS+)/CSj 
が約1秒間点なします。 


U モコンコード1 / U モコンコード2 

お買い上げ時は「リモコンコード 1 J に設をされていまず。 


4 確認乂ツセージが表示されまずので、 
「はい」を選び感到甲ず 

ホのメツセージが表示ごれます。 

本体の設定を変更しました 

IJ モコン本体の設定を変更してください 

I 決定 I を巧しなが引 II を3秒間巧し続けてください 


♦ 本体と I 」モコンの I 」亡コンコードが合っていない場合は、 
IJ モコンによる操作ができません。 

操作ができなくなった場合は、「電源ボタン」、「放送切 
換ボタン（地デジ/ BS ( BS +)/ CS )」、 「選局ボタン1〜 

] 2」などを約2砂む上巧し続けることにより、設定を確 
認ずることができまず。 

IJ モコンコードが異なる場合は、次のようなメッセージが 
表示されますので、手順ぷに従って、 I 」モコンコードを 
再設定してください。 


リモコンコードが異なります 
コード]に設定してください 
d 央定]を押しながら口]を押し続けてください 


♦お買い上げ時は、本体および I 」 モコンは 「IJ モコンコー 
ド1」に設定されていまず。 

♦ IJ モコン電池を交換した場合は、お買い上げ時の設定内 
容に戻ることがありまず。このようなときは、手順，氏に 
従って、もう一度設定してください。 
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個別に設ちしたいとき 

かんたんセットアップで基本的な設定は完了しまず。 

さらに、不要なチヤンネルをとばしたり、チヤンネルを追加ずることもできまず。 


お住まいの地域に合わせて受信設定をする . 214 

■郵便番号を設定する . 214 

地上デジタル放送の受信設定 . 215 

■地域名によるチヤンネルの合わせかた . 215 

■ 地上デジタル放送地域名一覧表 . 216 

■マニュアルで CH ボタンの登録を変更する . 218 

■チヤンネルを飛び越し選局したいとさ . 219 

■受信周波数変更を設定する . 220 

■映像がで安定になるとさ . 220 

BS - CS デジタル放送の受信設定 . 221 

■マニュアルで CH ボタンの登録を変更する . 221 

■チヤンネルを飛び越し選局したいとさ . 222 

■ 受信設疋を変更する . 222 

■アンテナの設定を変更する . 223 

ソフトウエア更新を設定する . 224 

ISP (プ□バイダー)を設定する . 225 

■手動で設定するには . 225 

LAN 接続機器との接続確認をする . 226 

通信テストについて . 227 

時刻を設定する . 228 

HDD / カセット HDD を設をする . 229 

インターネット、登録データ、受信設定などを初期化したいとき . 230 
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お住まいの地域に合わせて受信設定をずる 


郵便番号を設定ずる 


この設定を巧ラと、お住まいの地域に関するデジタル放送の緊急放送やデータ放送を受信することがでさます。 


巨因の操作で r る種設定 J の r 初期設定 J 画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 

1 ⑥で「受信設定」を選び、@/奠)を 
巧ず 

⑥で「郵便番号」を選び、@/(§)を 
巧ず 


1巧期設定 1 


受信設定 


1かんたんセットアップ 1 

自動 


受信設定（地上デジタル）> 

受信設定旧 S • CS ) > 

制限設定 > 

ソフトウエア更新 

し 

_ 


2お住まいの地域の郵便番号 （7 巧）を 
こ 回〜圆で巧し、感到甲ず 

嗎喝巧 -- ^ I 


曲一曲設定》設定終了 


3 を巧し、メニューを消ず 


■削の一 

♦郵便番号、地域吾 
設定し、奠)を巧 I 


化域番号を消’去する場合は全て「0」（11圏）を 
を巧します。 

♦郵便番号を入力している途中で修正するときは、色)をくり 
返し押して、修正したいところまで戻してください。 
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地域名によるチヤンネルの合わせかた 


お住まいの地域で放送されているチヤンネルを設定しまず。地上デジタル放送を受信ずるためには、初期スキヤンが 
必要です 

引越しなどでお住まいの地域が変更になった場合も、初期スキャンを巧ってください。 

新しく追加された放送局を追加ずる場合は再スキヤンを巧ってください。 


g 固の操作で「各種設定 J の「初期設定 J 画面を表示し、 
次の操作で設定を巧いまず。 

1 ©で「受信設定」を選び、©/奠)を 
巧ず 

◎で 「受信設定(地上デジタル)」を選び、 

© / (§) を巧ず 


受悟設を 

かんたんセツ S アツブ 


受悟設定（せ上デジタル） 


き悟設定旧 S • CS ) 


2 @でに H 合せ（地域名）」を選び、 
奠)到甲ず 


©/ 


登信設定 

I 受信設を（巧上デジタル） 


H さは（巧巧を） ) 


ICH させ（マニュアル）） 
|| CH スキップ設を ） 


I I 受信ち!波巧巧更 


] ずる 


つ⑤で「地域名」を選び、@/獲)を}甲ず 
巧)でお住まいの地域を設定し、獲)を巧す 


受信設定（地上デジタル） 


CH 合せ（地巧を） 


己 AT V 受信：しない 

初巧スキヤン 

再スキヤン 

チヤンネル： 24 

を S レベル：已〇 ( B 大日 0) 


現在の 最大検知 

アンテナレベル レベル 


4 (2) で 「 CATV 受信 J を選び、@/(§)を 
巧ず 

(〇)で設定し、@/獲)到甲ず 


受 g 芭を（巧上デジタル） 


CH さだ（巧が S ) 

巧巧ち :神泉川県 


lCATVa «； しない 

i する1 

初頂スキャン 
巧スキサン 
チヤンネ J レ： 2 4 



「しない」： UHF アンテナを接続しているときや CATV (ケーブ 
ルテレビ）で同一周波数パススルーち式により±也上デ 
ジタル放送が伝送されているときに選択します。 

る 」： CATV (ケーブルテレビ）で周波数変換パススルーち 
まにより地上デジタル放送が伝送されているときに選 
択します。阳 


「ず 


に （£) で「初期スキヤン J を選び、 (§)/(0 
を巧ず 

(〇)で「開始ずる」を選び、 （§) を}甲ず 


受«芭定（巧上デジタル） 

: H さは（巧巧ち） 

せ巧ち ：神窝 I 陳 

CATVS 坦：しない 
巧曲スキャン 


全チヤンネルを自動でスキヤン 
しまず。 


6 を巧し、乂ニューを消ず 


一 由しない 1 




♦ CH 合せ（地域名）は BS • CS デジタル放送の地域設定を 
兼巧していまず。東京都島部、鹿児島県島部を設定ずる場合 
は、この地域名から選択してください。 

♦初期スキヤンを斤っていない場合は、再スキヤンは実行できません。 

♦受信レベルの数値の横に、受信状態を表すコードが表示さ 
れることがあります。 

♦地上デジタル放送では、 CH ボタン （1 〜] 2) の番号に 
対応した3あのチヤンネル番号が付けられていまず。番組 
表などには、この3村了のチヤンネル番号が表示されまず。 

1つの放送局で複数の放送が行われている場合は、この3 
村了のチヤンネル番号の下1おが異なりまず。 

♦ 3 巧のチヤンネル番号は、放送地域内では、別の番号になっ 
ていまず。隣接地域の放送局で同じ3衍番号になる場合は、 
放送局を区別ずるために、ごらにもう]巧番号が付加ごれ 
ています。（付加ごれる番号を枝番といいます。） 

♦お住まいの地域で新しく放送が開始立れた場合、「再スキヤ 
ン J を選び、受信放送局を追加する必要がありまず。 


乂モ 


地上デジタル放送の受信レベルについて 
♦地上デジタル放送の受信レベルは、「受信設定 （ 地上デジ 
タル）」画面から、 「 CH 合せ（地域名）」または rCH 合 
せ（マニュアル）」画面を選択•表示し、「受信レベル」の 
数値にて確認できます。受信レベルの目安は45从上でず。 
♦受信レベルが4日未満の場合には、正常に受信できない場 
合があります。このような場合は、「受信レベル」の数値 
が最大になるように、地上デジタル受信巧アンテナの向き 
を調整したり、接続状況（接栓‘分配‘混合など）やブー 
スター 等の調整、 アンテナの劣化が無いか等を確認してか 
ら、再度初期スキャンを行ってください 。 GO 
♦受信レベルは、アンテナ設置方向の最適値を確認ずるため 
の目安です。表示される数値は、受信 C / N の換算値（信 
号と雑音の比率）で電波の質を表すちのであり、強さを表 
すちのではありません。ブースター等の調整で、アンテナ 
信号を過大に増幅した場合、受信レベルが上がらない、ま 
たは受信レベルが下がる場合がありまず。 
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地上デジタル放送の受信設定（つづき） 

〔地上デジタル放送地域名一覧表] (2011 年 1 ち現在) 


チヤンネルボタン 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

都道府県 

受信チヤンネル 
放送局名 

北海道（札幌） 

011 

HBC 

021 

NHK 
網.ホし幌 

031 

NHK 
総合.ホ順 


画 



081 

UHB 

札幌 





北海道（函館） 


mm 


■ 

051 

STV 

函館 

061 

HT 目 
函館 

071 

TVH 

函館 


■ 




北海道（化川） 

B 2 IH 
BsIBB 
1 M 



■ 

051 

S1V 
脚 II 



081 

UHB 
烟 II 

■ 




北海道（帯広） 

011 

HBC 
帯広 

021 

NHK 
教育•帯広 

031 

NHK 
総合•帯広 


051 

STV 
帯広 

061 

HTB 

帯に 

071 

TVH 
帯広 

081 

UHB 
帯広 





北海道（卽路） 

011 

HBC 

卸路 

021 
NHK 
教育.勒脇 

031 

NHK 
総合.刹略 


051 

S1V 

剑路 

061 

HTB 

卸路 

071 

TVH 

訓路 

081 

UHB 
創脇 





北海道（化見） 

011 

HBC 
化見 

021 

NHK 
網.化見 

031 

NHK 
総合.化見 


051 

S7V 
化見 

061 

HTB 
化見 

071 

TVH 
化見 

081 

UHB 
化見 





北海道（室蘭） 

011 

HBC 
室 蘭 

021 

NHK 

m-m 

031 

NHK 
総合•誦 


051 

STV 
き蘭 

061 

HTB 
室蘭 

071 

TVH 

mm 

081 

UHB 

龍 





青森 





051 

061 











青森 
朝日放送 

ATV 

青森テレビ 







岩手 

Milf 

021 


041 

051 

061 


081 





NHK 

盼麵 

NHK 
教育•麵 


テレビ 
岩手 

岩手朝日 
テレビ 

旧 C 
テレビ 


めんこし、 

テレビ 





宮城 

011 

021 

031 

041 

051 



081 





TBC 

テレビ 

NHK 
網.仙台 

NHK 
総合-化台 

ミヤギ 
テレビ 

KHB 

ま日纖 



仙台放送 





秋田 

011 

021 


041 

051 



081 





NHK 
船•秋田 

NHK 
教育•秋田 


ABS 
秋田巧送 

MB 秋田 
朝日放送 



A 灯 
秋田テレビ 





山形 

011 

021 


041 

051 

061 


081 





NHK 
船.山お 

NHK 
教育•山お 


YBC 
山お放送 

YTS 

山おテレビ 

テレビユー 
山形 


ごくらんぼ 
テレビ 





福島 

011 



041 




081 





NHK 
船•福島 

IBBW 


福島中央 
テレビ 


国 


福島 
テレビ 





茨城 

011 

■刊 ■ 


041 




081 





NHK 
船•水戸 

PSBIW 


日本 

テレビ 




フジ 

テレビジョン 





榻木 

011 

021 

031 

041 

051 

061 

071 

081 




121 

NHK 

盼庶 

NHK 
教育•煎 

とちぎ 

テレビ 

日本 

テレビ 

テレビ 
朝曰 

TBS 

テレビ 

賊 

フジ 

テレビジョン 




放送大学 


011 

021 

031 

041 

051 

061 

071 

081 




121 

群馬 

NHK 

盼庶 

NHK 
教育•驗 

群馬 
テレビ 

日本 

テレビ 

テレビ 
朝曰 

TBS 

テレビ 

颗 

フジ 

テレビジョン 




放送大学 

埼玉 

011 

021 

031 

041 

051 

061 

071 

081 




121 

NHK 
船•お 

NHK 
教育•驗 

テレ玉 

日本 

テレビ 

テレビ 
朝曰 

TBS 

テレビ 

縣 

フジ 

テレビジョン 




巧就学 

千葉 

011 



041 

051 

061 

071 

081 




121 

NHK 

盼厮 

IpBIW 


日本 

テレビ 

テレビ 
朝曰 

TBS 

テレビ 

賊 

フジ 

テレビジョン 




臟大学 

ま京 

011 



041 




081 

091 



121 

NHK 
船•庶 

jpBIW 


日本 

テレビ 




フジ 

テレビジョン 

東京 MX 
テレビ 



放送大学 

神ま川 

011 

021 

031 

041 

051 

061 

071 

081 




121 

NHK 

盼庶 

NHK 
教育•東京 

tvk 

日本 

テレビ 

テレビ 
朝曰 

TBS 

テレビ 

願 

フジ 

テレビジョン 




臟大学 

新潟 

011 

021 


041 

051 

061 


081 





NHK 

盼獅 

NHK 
教育•ホ谓 


TeNY 
テレビ為 

ま願 
テレビ 21 

巨 SN 


NST 






011 

021 

031 



061 


081 





富山 

KNB 

化日纖 

NHK 
教育.富山 

NHK 
総合-富山 



チューリップ 

テレビ 


BBT 
富山テレビ 





石川 

011 

021 


041 

051 

061 


081 





NHK 

盼鍊 

NHK 

m-m 


テレビ 

MR 

北陸 

朝日臟 

MRO 


石 JII 
テレビ 






011 

021 





071 

081 





お 井 

NHK 
船•福井 

NHK 

教育省 





FBC 

テレビ 

テレビ 





山梨 

011 

021 


041 


061 







NHK 
船•甲な 

NHK 
網•甲府 


山 織送 


UTY 







長野 

011 

021 


041 

051 

061 


081 





NHK 
船•擲 

NHK 
教育•驟 


テレビ 
信!) 'H 

a b 

朝日放送 

SBC 

mmm 


NBS 

爾巧送 
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■ 

H^M 


宮崎 

鹿児島 




長崎 
熊本 
大分 


佐賀 


お岡 


051 

FBS 

福醜送 


051 

謂朝日 


徳島 
愛媛 
高知 


051 

YAB 
山口朝日 


山口 


広島 


081 

TSS 


051 

広島 

ホームテ レビ 


鳥 
島根 
岡山 
香川 


061 


081 

BSS 

テレビ 


山陰中央 
テレビ 

061 


081 

BSS 

テレビ 


山陰中央 
テレビ 

061 

071 

081 

RSK 

テレビ 

テレビ 
せとうち 

0HK 

テレビ 

061 

071 

081 

RSK 

テレビ 

テレビ 
せとうち 

0HK 

テレビ 



051 

テレビ 
和歌山 


和歌山 


ま良 


ま都 
大阪 
兵庫 


061 


081 

ABC 

テレビ 


rm 

テレビ 

061 

071 

081 

ABC 

テレビ 

テレビ 

大阪 

rm 

テレビ 

061 


081 

ABC 

テレビ 


rm 

テレビ 



滋賀 




静岡 


051 



051 

C 巨 C 

051 

CBC 

051 

CBC 


岐阜 
愛知 
=重 


都道府県 


受信チヤンネル 
放送局名 


チヤンネルボタン 



021 

NHK 
網-る古屋 

031 

NHK 
総合•岐阜 

041 

中京 

テレビ 

021 

NHK 
綿-名古屋 

031 
NHK 
総合-さち匡 

041 

中京 

テレビ 

021 

NHK 
綿-名古屋 

031 

NHK 
総合.ま 

041 

中京 

テレビ 



021 

NHK 
教育•施 


041 

MBS 
毎日巧送 

021 

NHK 
教育•嫌 


041 

MBS 
毎日巧送 

021 

NHK 
教育•鎌 

031 

サン 

テレビ 

041 

MBS 
毎日放送 

021 

NHK 
教育•嫌 


041 

MBS 
毎日巧送 

021 

NHK 
教育•篇 


041 

MBS 
毎日放送 

021 

NHK 
教育•鳥巧 

031 
NHK 
総合•鳥巧 


021 

NHK 
教育•松江 

031 
NHK 
総合-做ェ 


021 

NHK 
教育.岡山 


041 

RNC 
邸本テレビ 

021 

NHK 
教育•高松 


041 

RNC 
西白わレビ 

021 

NHK 
教育•に島 

031 

RCC 

テレビ 

041 

広島 
テレビ 




021 

031 


NHK 
教育•鶴 

NHK 
総合■徳島 


021 


041 

NHK 
教育•松山 


商@5501 

021 


041 

NHK 
教育•高巧 


高ミ視 


mIsIWIIBBWBiWH 

BBIH99IB99SI 

な通 EBB 8 


021 031 041 

NHK NBC NIB 鶴 
教育•長崎長崎放送国際テレビ 
021 031 041 

NHK RKK KKJ 

教育•辭熊桐贈 くまちと県民 
021 031 041 

NHK 0BS T0S 

教育.大分大分放送テレビ大分 


BBHSSSH 
HBIHBIQu! 


教育’那覇 テレビ 






101 

テレビ 

愛知 








菊'' ょテみぶ 



02]、 03] は、 NHK 教育-化九帅し NHK 
総合-北九帅が設定されることがあります。 



圍 ^^9 
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地上デジタル放送の受信設定（つづき) 


マニュアルで CH ボタンの登録を変更する 


1~12のボタンに設定されているチヤンネルの登録をお好みの設定に‘変更することがでさます。 


巨固の操作で r る種設定 J の r 初期設定 J 画面を表示し、次の操作で設定を行います。 


©で「受信設定」を選び、 （§)/(§) を 
巧ず 

◎で 「受信設定(地上デジタル)」を選び、 

■ 巧巧 K 定 ~ 

( 〇 う/ を}甲ず ^*^じ3トアツフ ~ ^ 


2 (〇)で 「 CH 合せ（マニュアル）」を選び、 


@ / @を巧ず 


11 SB 臣を（化上デジタル） 

II 区 H さは（地*ち） )1 



つ©で「ボタン番号」を選び、 
@/ @を}甲ず 


4巧)で登録を変えたいボタン番号を選び、 

^ sms 定（巧上デジタル) 

@ / @ を}甲ず 


G ©で「チヤンネル」または「3巧番号」 


を選び、@/@を}甲ず 


S8B 定（地上デジタル） 

ド: H 合せ（マニュアル） 

巧送ち名 NHK 巧合 -i 

ポタンま号 1 P 

チヤンネル_31_ 


:レベル 45(最大 60) 


ら ので登録したいチヤンネルまたは3巧 
番号を選び、@/喔)到甲す_ 


sms 定（坦上デジタル） 

I CH 合せ（マニュアル） 

巧送ち名 NHK 巧合-東京 

ポタンま号 1 P 

チヤンネル 31 
1_3巧•ち 

5«レベル 45(«大 60) 


♦設定内容が変更ごれた場合、確認画面が表示されまず。 
設定を蜜要ずるときは「はい」、蜜要しないときは「いいえ」 
を選び、@を巧してください。 

♦ずでに受信設定済みのチャンネルまたは3お番号を選ぶ 
ことができまず。 


7訟を巧し、乂ニューを消ず 
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お知らせ 


複数のチヤンネルを変更する場合、青ボタンを巧すと、範囲 
を指定して設定を変更ずることができまず。 


はじめに 


テレビを外部機器をテレビを番組を 


録画番組•写真接続した 


設置ずる接続ずる 


録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむ 


インタ—ネット AV ネットワ—クお好みや使巧状態 
サ—ビスを楽しむを楽しむ に合せて設定する 


個別に設定 
したいとさ 













地上デジタル放送の受信設定（つづき) 


受信周波数変更を設定する I 映像が不安定になるとき 


お買い上げ時は、 r - rsj に設定されています。 
通苗は、この設定でご使用<ださい。 


巨固の操作で r 各種設定 J の r 初期設定 J 画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 

1 ⑤で「受信設定」を選び 、©/感を 
巧ず 

©で「受信設定(地上デジタル)」を選び、 

©/(0 を巧ず 



2 


◎で 「受信周波数変更」を選び、 


@ / @を巧ず 



3⑥で設定し、@/感到甲ず 


受信をを 

受信苗を（地上デジタル） 

CH 合は（地域を） 

CH さだ（マニュアル） 

CH スキップ芭を 


1局巧ち度 E :する 

化 ■ 


i しなし、 


4 ^を巧し、乂ニューを消ず 


地上デジタル放送時、 UHF アンテナから入る電波が強 
すざて、正苗に受信でさないような場合は、アツテネー 
夕一を r ス J にします。通苗は r 切 J にしてお使いくだ 
ごい。 

白因の操作で r る種設定 J の r 初期設定 J 画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 

1 ©で「受信設定」を選び、 ©/(§) を 
巧ず 

◎で 「受信設定(地上デジタル)」を選び、 

@/ 奠)を巧ず 

2 ◎で「アツテネーター」を選び、 
@/(§)を巧し、で設定ずる 



3設定が終了したら©/ (0 を巧ず 


4 ^を巧し、乂ニューを消ず 


广メモ J 

放送局から送信される周波数のみが変更された場合に、自動 
的に受信ずる周波数を変更ずるものでず。 


お知らせ 


アッテネーターの 設定に ついて 

アッテネーターの設定を「入」にすると、地上デジタ 
ル放送の受信レベルがほ下することがあります。 

受信レベルが4日未満になる場合は、正甫に受信でさ 
な<なる場合がありますので、アッテネーターの設定 
を「切」にして、ブースター等の出カレベルを調整し 
て < ださい。 
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BS - CS デジタル放送の受信設定 


1~12のボタンに設定されているチヤンネルの登録をお好みの設定に‘変更することがでさます。 


巨固の操作で r を種設定 J の r 初期設定 J 画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 

1 ©で「受信設定」を選び、 ©/(§) を 
巧ず 

◎で 「受信設定 ( BS - CS ) J を選び、 

■ 初巧をを 

©/@を巧ず | 縣1 セットァバ， | I 

受居段を（巧上デジタル）> 


■ l づ 

I 刷おおを _ 

I ソフトウェア更巧 


例： rcH 合せ ( BS ) J を選んだとさ 

◎で 「 CH 合せ ( BS ) J を選び、 

(〇)/@を巧ず ち技を （BS • CS ) 


CS デジタルの放送を変更ずる場合I 誌 y をッに S); 

は、 「CH 合せ （CS)」 を選びます。 I コンバ-夕-輸 1 連動 


6ので登録したいチヤンネ刀 

@ /獲)を巧ず 


き離定 （E 
CH さは （I 
放送局ち 
ポタンま i 
トランス iT ノタ ' 
みソネルき号 
を信レべ J 


♦設定内容が変更された場合、確認画面 
設定を変更するときは「はい」、変更しな 
を選び、@を巧してください。 

♦ずでに受信設定済みのチャンネル番号 
まず。 

7 を巧し、乂ニューを消ず 


©で「ボタン番号 J を選び、（2)/@を巧ず 

り;で下記のボタン番号が選択できます。 


BS デジタル放送のとき 
] 〜 12 R1+P- 12 +P 
CS デジタル放送のとき 
]P〜12P 


受信設定 （BS • CS) 

CH をせ （ BS) 1 

巧を局を NHK BS 1 
IP 

I トランな • 巧 ‘-I 1 

IW み解 I101 
受信レベル 60( 最大 70) 

_I v _ 

現在の 1 I 最大検知 

アンテナレベルレベル 


©で登録を変えたいボタン番号を選び、 

@)/奠)を巧ず || 識揣 CS ) ^ 

、—/ I I か # 巨な MUk- CQ 1 I 


受居設定 （BS • CS) 

CH 合せ （ BS) 

巧ち局を NHK B S 1 

L ポタンき号 
トラ湖 !• ン f- 1 

?1> 巧ル丢号 101 

受信レベル 60( 最大 70) 


⑤で 「チヤンネル番号」を選び、 

(〇) / @を巧ず || 謂?な點; CS ’ 

^ がち局ち NHK 


受恒設を （BS • 

CS ) 

CH さは ( BS ) 


がち局ち 

HK BS 1 

1ポタン S 写1 

1 P 

L トランな•ンタ•-」 

1 

101 

受ちレベル 

60(屋大 70) 


お知らせ 


5 


3 


4 


アンテナの仰角、方位角の調整ち法は] K 
デジタルアンテナの取扱説明書をご覧くだご 


I X ^ J 

BS - CS デジタル放送の受信レべルに- 

♦巳 S • CS デジタル放送の受信レベルは、 
CS)」 画面から JCH 合せ （BS)」 または 
画面を選択•表示し、「受信レベル」の裝 
まず。受信レベルの目安は日0か上でず力 
タル放送は天候の影響を受けやずく、天化 
ベルがほ下する場合がありまず。できる/; 
ずるためには、 晴天時で50台後半〜 6 C 
てくださし、。 

♦受信レベルが日日未満の場合には、正常じ 
合があります。このような場合は、「受信 
が最大になるように、巳 S-CS デジタル§ 
向き（仰角•ち位角）を調整したり、接続 t 
混合など）やアンテナの劣化が無いか等1 
し、。阳 

♦受信レベルは、アンテナ設置方向の最適が 
の目安でず。表示される数値は、受信 C / 
号と雑音の比率）で電波の質を表すちの7 
すちのではありません。 

アンテナ信号を過大に増幅した場合、受 
ない、または受信レベルが下がる場合がま 













BS - CS デジタル放送の受信設定（つづき) 


チヤンネルを飛び越し選局したいとき 


本体のチヤンネルボタン、リモコンのチヤンネルアップ 
/ダウンボタンで選局するとさ、チヤンネルを自動的に 
飛び越し（スキップ）して早く選局でさます。 

巨回の操作で r を種設定 J の r 初期設定 J 画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 

1 ©で「受信設定」を選び、 ©/(§) を 
巧ず 

@で「受信設定 ( BS - CS ) J を選び、 

初期設定 

@/@を巧ず g ?、 む トァッ，> 1 I 

I ま居段を（化上デジタル）> 


受信設定を変更ずる 


衛星周波数の‘変更と、るトランスポンダーの受信レベル 
を確認することがでさます。 

通苗は衛星周波数の‘変更を行ラ必要はありません。 

巨固の操作で r る種設定 J の r 初期設定 J 画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 

1 ©で「受信設定」を選び 、©/感を 
巧ず 

◎で「受信設定 ( BS - CS ) J を選び、 

-V A I 巧巧技を 

@/ (0 を巧ず pt セ ，卜"プ I 

I 到 SS ま（巧上デジタル）> 


I 苗!お設定 _ >J 

I ソフトウェアを巧 I 自動 


お J 巧巧を 

I ソフトウ王ア巧巧 


_例： rcH スキップ設定 ( BS ) J を選んだとさ> 
◎で、 「 CH スキップ設定 ( BS ) J を選び、 

( OJ / (舰) を}甲ず I 門輔定 （BS I 


CS デジタル放送の設定を変更ずる 
場合は、 「 CH スキップ設定に S )」 
を選びまず。 


受恒設を 

i 受居因を （BS • CS ) ■ 

[CH 合な ( BS ) )」 

[CH 合社 ( CS ) )| 

ド! W みょ!，山- J わ fci リ 
を H スキッ•巧 8 S ( CS ) >1 
長柄捉巧 ) 

白ジバータ ー g 想 I 連由） 


Q り)で設定したいチヤンネルを選び、 

グ、 「き层設を （ BS . CS ) 

(0) /知治を巧ず | CH スキップ設を ( BS ) 

/ 下ブ 村ン圳巧を局を スづ 


02巧を局を 
03 巧を局を 
41 巧を局る 
42 巧を局を 
43 巧を局る 
51 巧を局を 
52 巧を局る 


A 域で設定し、@/奠)到甲ず 


受慢設定（巨 S - CS ) 1 

CH スキップ設定 ( BS ) 


チャンネルが送局を 

スキップ 

A| 101放送局を 

しない 化 ■ 

102巧を局を 

しない i しなし、1 

10 3放送局を 

しない 

141巧ち局を 

しない 

14 2放送局を 

しない 

143放送局を 

しない 

1已1がち局を 

しない 

マ1已呂がち屆を 

しない 


※複数のチャンネルを設定する場合3-4の操作を 
くり返す。 

5 を巧し、乂ニューを消ず 


お知らせ 


複数のチヤンネルを変更ずる場合、青ボタンを巧ずと、範囲 
を指定して設定を蜜要ずることができまず。 


2 ⑥で、 「受信設定変更」 
を選び、@/感を押ず 


受任技ち （BS . CS) 

を H 合せ （ BS) ) 

を H させに S ) ) 

を H スキップ B ち（日 S )) 
を H スキップな是 (CS)) 


©で「衛星周波数」 ^ 奇信設定巧を 

L トランスホ‘巧’-」 Ich 

を選び、@/(§)を Sff 11'7 E 

^ ま盾レベル 60( 是ブ 

巧ず 

設定ずる周波数を数字ボタンで巧ず 




受信設定 （BS • CS ) 

I S 信設を変更 

トランスホ•ンゲ- 1 C h 

I衛星周波数 1 の 72 7 4帥1 

BSDigital 

受厦レベル 60( 最大フ 0) 


G 設定が終了したら©/ (§) を巧ず 
ら ^を巧し、メニユーを消ず 


お守りください 


受信設定について 

衛星の故障などによって、受信ずる周波数を変更ずる必要が 
ある場合に行いまず。放送から変更の指示がないときは行わ 
ないでください。 


お知らせ 


各トランスポンダーの受信レベルを確認ずる場合は、「トラ 
ンスポンタ'-」を選び、適)を巧します。 

©で確認するトランスポンダーを選んでください。 

確認が終わつたらを巧しまず。 
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アンテナの設定を変更する 


本機からアンテナのコンパ'-夕一への、電源の供給を設 
定します。 

お買上げ時は r 連動 J に設定されています。 

巨固の操作で r 各種設定 J の r 初期設定 J 画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 

1 © で「受信設定」を選び、 ©/(§) を 
巧ず 

◎ で 「受信設定 (BS-CS)J を選び、 

■ I 巧期苗を 

@! 奠)を巧ず I |~ j かんたんセットアッフ j 1 1 

置但没定(せ上デジタル 


诉曲坦を ?\ 

I ソフトウェア更新 I 自動 


2 © で「コンパ '- 夕一電源」を選び、 

^ ^ 受信設を 

( 〇 )/ 麵)を巧ず I 受信設定 (BS • CS ) 


I コンバーター電源 


つ⑤で設定し、@/感到甲ず 


受信設を 

ISfflHSS (BS • CS ) 

CH 合せ （ BS ) 

CH 合は （ CS ) 

CH スキップ窗定 （ BS ) 
CH スキップ围定 （ CS ) 
受恒設を変更 

I コンパータ ー sg ~:~ 


個別にアンテナを設置して受信ずる場合はこ 
連動 の設定でご使巧ください。アンテナのコンバー 
_ ターへ電源が供給されまず。 _ 

hi マンシヨン共聴などで本機が外の機器から電 
源供給をずる場合に設定してください。 


4 liv を巧し、乂ニユーを消ず 


お守りください 


コンパ’ーター電源についてのごを意 

共聴受信などで視聴されるとさ（電源供給を必要とし 
ないとさ）は、コンバーター電源の設定を必ず「切」 
にして < ださい。 


お知らせ 


アンテナの仰角、方位角の調整ち法は、]]0度〔2が応62 
デジタルアンテナの取扱説明書をご覧ください。 


はじめに 


テレビを外部機器をテレビを番組を 


録画番組•写真接続した 


設置ずる接続ずる 


録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむ 


インタ—ネット AV ネットワ—クお巧みや使巧状態 
サ—ビスを楽しむを楽しむ に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 

















ソフトウエア更新を設定ずる 


ソフトウェア更新とは、 BS - CS デジタル放送/地上デジタル放送を受信して、ダウン□ードデータを本機に取り 
込む（ダウン□ー ドずる）ことにより、本機自体の制御プ□グラムを書さ換える機能でず。 


巨固の操作で r 各種設定 J の「初期設定 J 画面を表示し、 
次の操作で設定を巧いまず。 

1©で「受信設定」を選び、 ©/ 奠)を 
巧す 

◎で 「ソフトウェア更新」を選び、 
@/@を巧ず 


巧巧設を 


晋信設定 


かんたんセットアップ 


郵巧ま号 〉 

受信設定（化上デジタル）> 

夏宿段を旧 S • CS) > 

南!巧段を 〉 


自動 


2⑥で設定し、@/(@)到甲ず 


巧期設定 


き信記を 

かんたんセットアップ 
郵便番号 

受信設定（地上デジタル） 

き信設定 （BS • CS) 

おお設定 

im 

I ソフトウェア更巧：自動 


=ずる 

1しない 

1 


自動 

ダウン□-ド情報が届くと、自動的にダウン □- 
卜をた r います。 

する 

ダウン□-ド情報が届くと、 y - ルにて「ご連絡」 
として予定をお知らせしまず。予定時刻に、自 
動的にダウン □- ドを行います。 

しなし、 

ダウン□-ド情報を y - ルにて「ご連絡」とし 
て予定をお知らせしまず。ダウン□ードずる場 
合は、設定を「自動」または「する」に変更し 
てくださし、。 


3 ^を巧し、乂ニューを消ず 


♦お買い上げ時は、「自動」に設定されていまず。ほ窜は、こ 
の設定でご使田くださし、。 

♦本体の電源ボタンで電源を「切」にしていてち、「自動」 
または「ずる」に設定しているときは、予定時刻に自動的 
にダウン□-ドを行いまず。 
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お買い上げ時は、 IP アドレスを 「 dhcpj により自動で取得するモードに設定されています。ご利用のブ□ードパ 
ンドルーターが roHCPj を用いて接続可能な場合は、この設定は不要でず。通信が正しく巧われないとさや 「DHCPJ 
をオフで使用ずるとさは、手動で設定ずることがでさまず。 


手動で設定するには 


巨固の操作で r を種設定 J の r 初期設定 J 画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 

1 ©で「通信設定」を選び 、@ /感を 
巧ず 

⑤で risp 設定」を選び、@/奠)を 
巧ず 


巧期設定 


通信設ミ 


IAV ネットトク設を>| 


2ので 「 IP アドレス取得」を選び、 

@ / 獲)到甲ず 

©で「手動」を選び、© / (§) を巧ず 


通信設を 


1 SP 設定 

1 

IIP アト•レスお得 : DHCP 

ミ DHCP 1 


IP 扑•レス 
サフ•ネットマスク 


つ（〇)で riP アドレス J を選び、@/獲) 
を巧ず 

数字ボタンで IP アドレスを設定し、 

运)到甲す 



4ので「サブネットマスク」を選び、 

の/獲)到甲ず 

数字ボタンでサブネットマスクを設定し、 
を巧す 


I 通信設定 


I SP 設定 

IP ? ドレス取得 :手動 

IP アドレス _ :111.222 .33. 44 


フ’ネット?スク 


テ‘加が-做イ扑‘レス 
DNSIH 1 •-取得 




手動 


に但)で「デフオルトヴートウェイアドレス」 
を選び、@/@)を}甲ず 
数字ボタンでデフオルトヴートウェイア 
ドレスを設定し、 （ g ) を巧ず 


通信設ま 


1 SP 設を 

ロアドレス取得 

IP アドレス 
サフ。かトマスク 

手動 

111.22 2. 33.44 

111.222. 33.44 

1門加が-トゥエイアドレス 

1 


6 


IP アドレス取得 roHCPj の場合 


◎で 「 DNS サーバー取得」を選び、 
@/ @を}甲ず 

@で「手動」を選び、© / (@)を巧ず 


I 通信設定 


I SP 設定 
IP アドレス胁导 
IP アドレス 
けつ•桃のク 
テ•フオルが-愤イアドレス 


[ DNStnr - 取得 


DNS フ’ライ?リ 


DHCP 


手動 


這動 i 


• IP アドレス取得を「手動」に設定した場合 、 DNS 
サーバー取得は「手動」に設定されます。 

次ぺージへつづく 


■制凶— 


本 


♦ MAC アドレスを設定ずることはできません。表示は、 
機に設定されている値を示していまず。 

♦ IP アドレス取得が 「 DHCP 」 に設定されている場合 、 IP 
アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイア 
ドレスを設定ずることはできません。 

♦ IP アドレス取得が「手動」の場合は、 DNS サーパ'-取得 
の設定は「手動」となり「自動」に変更することはできま 
せん。 

♦手動で、 IP アドレスサブネットマスク、デフオルトゲー 
トウェイアドレスを設定ずる場合は、ブ□-ドバンドルー 
夕 一の指定した値を設定してください。 

♦手動で、 DNS プライマ IJ 、 DNS セカンダ I 」を設定する場 
合は、プ□バイダーから指示された値を設定してください。 

♦に P 設定の変更には、少し時間がかかる場合がありまず。 

♦ LAN ケーブルの抜き差しを実施ずるとに P 設定値が工場 
出荷値に戻る場合がありまず。テの場合は再度に P 設定 
を実施してくださし、。 
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ISP ( プ□バイダー)を設定ずる 


じめに 


テレビを 
設置ずる 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 




























屬親 1 综 )） 機ず器るとの 


LAN 接続された機器の IP アドレスを指定することで接 
続確認をすることがでさます。 


7 ◎で 「 DNS プライマリ」を選び、 

@! (@)を巧ず 

数字ボタンで DNS プライマリを設定し、 
獲)到甲ず 


3 ◎で 「 DNS セカンダリ」を選び、 

@/(@)を巧ず 

数字ボタンで DNS セカンダリを設定し、 
到甲ず 


g ^を巧し、メニユーを消ず 


通信設定 

1 SP 設定 

IP アドレス恥导 

IP アドレス 
サフ‘ネット 7 巧 
テ‘加が-卜り I イ扑‘レス 
DNSH 卜取得 
DNST ラ仰 

手動 

111.222. 33.44 

111.22 2. 33.44 

111.22 2. 33.44 

手動 

111.22 2. 33.44 

1 DNS 枕/夕 ，リ 

1 

MAC アドレス 

00- B 1-30-42-1 D -22 


通信設定 


1 SP 設定 


IP アドレス取得 

手動 

IP アドレス 

111.22 2. 33.44 

サ7ネット7巧 

111.22 2. 33.44 

テ‘加 レが- 卜り I イ扑‘レス 

111.22 2. 33.44 

DNS 卜 ir - 耽导 

手動 

1 DNS フ.ラ仰 

1 

DNS か欢リ 


MAC アドレス 

00- B 1-30-42-1 D -22 


巨固の操作で r る種設定 J の r 初期設定 J 画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 

1 ⑤で「通信設定」を選び、@/感を 
巧ず 

⑥で risp 設定」を選び、@/(§)を 
巧ず 


2 r 青1を巧ず 

い \ N 設定画面が表示されます。 

3 ◎で 「 PING 先 IP アドレス」を選び、 
@ / (0 を}甲ず 


1数字ボタンで IP アドレスを設定し、 
- (0 を巧ず 


5 ◎で 「 PING テスト開始」を選び、 
獲)到甲ず 






♦テストの結果、応答があれば 「0 K 」、 応答が無い場合は 
「 NG 」 と表示されまず。 

♦ PING ホ IP アドレスが未設定の時はテスト開始できま 
せん。 


6 ^を巧し、乂ニューを消ず 
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通信テストにつし、て _ 

インターネットサービスを快適に利用していただくために、あらかじめ通信テストを巧ってください。正しく接続 • 
設定されているか 阳閣 、インターネットに接続でさるかを確認します。 


巨固の操作で r を種設定 J の r 初期設定 J 画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 

1 ⑥で「通信設定」を選び、@/感を 
巧ず 

⑥で risp 設定」を選び、@/感を 
巧ず 

初期設定 

「通信設を I 


旧 P 設を 


区 V ネットワ-ク設ま习 


2 [青 ] を巧ず 

LAN 設定画面が表示されまず。 

3倫で「通信テスト」を選び、@/感 
を巧ず 

通信設定 

[ Lan 設定 I 

「PING お P ? ドレス 1—— . —— . —— . —— . 

I PING テスト開始 I 


通信テスト 


4ので「テスト開始」を選び、@を巧ず 

通信テストが始まりまず。 


LAN 苗子を篇由ずる 
适 S 回おの接な巧巧をテストします。 

I 中止 I 



通信テストを途中でやめるときは、贼勒を巧してください。 


5通信テスト終了後、 （§) を巧ず 

通信テストが正しく終了した場合は、放送画面に戻 
ります。 


ちま： 0K 

LAN ケーブルは正し < 挂玩されてまず 


エラ ー y ツセージが表示されたときは、「 y ツセージ表示一 
覧」^をご覧ください。 


♦ LAN 接続中に LAN 設定を蜜更すると、 LAN 回線が切断ご 
れます。その場合はもう一度通信テストを行ってくだごい。 

♦ネットワーク環境により、通信テスト終了まで時間がかか 
ることがありまず。 

下記の場合は通信テストを実巧できません。 

♦インターネットを閲覧中田目 
♦スト IJ - ミング再生中 101 

♦ AV ネットワーク接続中 


はじめに 


テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 
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時刻を設定ずる 


BS • CS デジタル/地上デジタル放送を受信しないで外部入力から CATV などのアナ□グを組を録画予約する場合 
やアクトビラに接続する場合に設定します。 

BS • CS デジタルまたは地上デジタル放送を受信する場合は、曰付、時刻の設定をする必要はありません。 

画面に現だ時刻を表示することもでさます。（液晶テレビのみ） 

巨固の操作で r 各種設定 J の r 初期設定 J 画面を表示し、 

次の操作で設定を行います。 


1 ©で「時刻設定」 

を選び、(〇)/@ 

を巧す 


各種設定 
映像設定 
音再設定 
画面設定 
初期設定 
さ種情報 


き信設定 

> 

通信設定 

> 

か職雛続設定 

> 

機能設定 

> 

ディスク設定 > 


時刻設定 


闹限設定 

r 孰ちのな1がイト' 


2 曰付を設定 

⑥で「日付」を選び、@/感到甲ず 
変更または設定したい個所を@で選び、 
©で設定ずる 

初巧設定 
刻設定 

[b¥ 1 m 化。 F^I -- SI 卜） 



II I 現を時刻表示 I しない I 

「日」の I 頁目を設定すると自動的に「曜日」が設定されます。 

3 [ 時刻を設定 

©で「時刻」を選び、@ / @を巧ず 
変更または設定したい個所を@で選び、 


©で設定ずる 



4巧')で「スタート」を選び、 （0 を巧ず 


巧巧設定 


1時刻設を 1 

1 

曰な 

1 2 011年4月22日（金） 

1 

時刻 

1 PM 7:10 

1現在時刻表示1しない 


を巧ずと時計がスタートします。 

時報などに合わせて押してください。 

♦「日付」や「時刻」の設定をしたときは必ずこの操作を行つ 
てください。 

♦時計スタート後、「スタート」が選ばれたままの状態では 
「操作できません」と表示されまず。再度「スタート」を 
行う場合は「日付」や「時刻」を変更してから「スタート」 
を選び、@を巧してください。 
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5 画面に現在時刻を表示したいとき 
I (液晶テレビのみ） 

©で「現在時刻表示」を選び、 

@ / (§) を巧ず 

⑥で「ずる」を選び、奠)到甲ず 



PM 3：00 H —現在時刻表不 


♦時刻表示は、テレビ放送または外部入力の映像を視聴し 
ているときに表示しまず。 2画面時は表示されません。 
♦他の画面表示が表示されているときは、一時的に表示才 
フになりまず。 


ら を巧し、乂ニューを消ず 


時刻設定につい ■ 

• BS • CS デジ 


時刻設定について 

デジタル放送または地上デジタル放送を受 
信している場合は、デジタル放送の時刻情報で自動 
的に時刻を設定します。その場合、本ページの手順 
で時刻を設定することはでさません。 

参 BS • CS デジタル放送または地上デジタル放送を受 
信しないで外部入力からアナ□グ番組を HDD 録画予 
約する場合は、電源プラグをコンセントから抜いた 
りしないで<ださい。時刻設定が未設定になります。 
また、外部入力から録画予約する場合ゃアクトビラに 
接続する場合は、時計が正しく合っていることを確認 
してください。 

•予約設定を行っているとさに、電源断等により時刻 
設定がホ設定になった場合は、録画/予約ランプ（檔 
色）が点滅します。 

















「 HDD / カセット HDD 初期化」を行うと、録画内容が全て消去されまず C 


巨固の操イ乍で「を種設定」の「初期設定」画面を表示し、次の操イ乍で設定を行いまず。 
1 ©で「ディスク設定」を選び、@/@を}甲す 


「ディスク設定」の画面が表示されまず。 


を種設定 
映像設定 
音青設定 
画面設定 
巧巧設定 
备種情報 


き信設定 

> 

通信設定 

> 

外部磯器接続設定> 

機能設定 

> 

1ディスク設定 >1 

時刻設定 

> 

制限設定 

> 


2妙で設定したい項目を選び、@/獲)を巧し、 
©で設定ずる 


ネリ期設定 




巧巧設定 


ディスク設定 






ディスク設定 



才ートチヤプター登録 

ずる 




1才ートチャプター登録 

ずる 



リジユーム設定 

ずる 




U ジユーム設定 

ずる 



U ピート設定 

しなし、 




リピート設定 

しない 



ライブラリ登録 

ずる 




ライブラ U 登録 

ずる 



ディスク省電力 

ずる 




ディスクち電力 

ずる 



内蔵 HDD ネリ期化 

> 





巧鼠 HDD 巧巧化 




カセツト HDD 初期化 

3 





カセット HDD 巧期化 



ミしなし> I 


ディスク設定 
項目 

⑤ 

内容 

才ート 

チャプター登録 

する/しない 

いいとこジャンプ BB を使用する場合 
に「する」を選択します。 

リジューム設定 

する/しない 

録画した番組を再をするとさ、途中で停 
止したところから再び再生したいとさは 
「する」を選択します。 

リピート設定 

する/しない 

録画した番組を再をするとさ、番組単位 
でリ ピート 再をしたいとさは「する」を 
選択します。 

ライブラリ登録 

する/しない 

カセット HDD のライブラリを登録する 
とさは「する」を選択します。 H 0 

ディスク省電力 

する/しない 

消費電力を低減するとさは「する」を選 
おします。 

内蔵 HDD あ]期化 

はい/いいえ 

HDD を初期化します。 

カセット HDD 棚化 

はい/いいえ 

カセット HDD を初期化します。 


つ設定が終了したら©/(@)を巧ず 

♦他の項目を設定ずるときは、手順1 • 2をくり返ず C 
4歐を巧し、乂ニューを消ず 


■巧 


ディスク省電力設定について 

「する」に設定ずると、録画/再ちを 
していないとさに、消費電力をほミ咸 t 
せることがでさます。ただしカセット 
HDD の起動時間が遅<なることがあ 
ります。 

HDD / カセット HDD 初期化につい 
て HDD / カセット HDD の初期化を 
すると、録画内容が全て消去されま 
す。 

参削除□ックしたを組も消去されま 
すのでご注意くださし、。 
♦初期化にはおよそ30秒ほど時間が 
かかります。この間は、 HDD / 力 
セット HDD の操作がでさません。 
• HDD 初期化中に AC 電源プラグ 
を巧いたり、カセット HDD の巧さ 
差しを行なわないでください。 
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HDD / カセット HDD を設定ずる 


：§じめに 


テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 


テの他 





























L インタ-ネット、登録デ-夕、受信設定などを初期化したいとき 


本機を他人に譲渡したり、廃棄するとさは、アクトビラや Wooonet のサイト内容の登録を削除した後に個人宛の X — 
ル、データ放送で登録した個人情報や本機の設定情報を消去してください。 


I I インターネットの初期化を実施ずると、本機の中に保存されているァクトビラの 
I 里も I 情報が初期化されまず。ァクトビラの情報が初期化されることにより、ご購入済 
みで、まだ視聴可能なコンテンツが視聴できなくなりまず。 

なお、インターネットの初期化を実施ずると、次回アクトビラをご利用になる際に、 
再度ァクトビラ初期登録を実施ずる必要がありまず。 


巨固の操作で「各種設定」の「初期設定」画面を表示し、 
次の操かで設定を行いまず。 

1©で「設定の初期化」を選び、© /奠)を巧ず 

吊種設を 


映像設を 


音青設定 

受信設を > 


画面設定 

通信設を ) 


初期設を 

巧部機器接続設定〉 


各種情報 

機能設走 > 



ディスク設定 > 



時刻設定 > 



制限設定 > 



1 INI 1 


2⑥で初期化ずる項目を選び、@/奠)を巧ず 

I 初期設定 


設定の初期化 



お知5せ 


受信設定 

インターネットブラウザ 


データ放送 

登録されているお客様の個人情報を消去しまず。 

データ放送の双ち向サービスなどで本機に記憶されたポ 
イント情報も消去されまず。 

お知らせ 

お客様宛てに送信された X - ルを消去しまず。 
y - ルの内容によっては消去されない場合がありまず。 

受信設定 

各種設定の「初期設定」に含まれているデジタル放送関 
連の設定、 ISP 設定@、制限設定团白、サーバー名設 
定のおよび公開先機器設定晒をお買い上げ時の状態 
しおしま9 0 

インターネット 

ブラウザ 

ブラウザの設定をお買い上げ時の状態に戻しまず。 


3ので「はい」を選び、獲)を巧ず 


ネ淵設定 

'Fm 

設をの巧巧化 
データ ㈱ i 
お知らだ 
き语設定 

インターネットブラウザ 

1データを全て消去しまず 


i しルほ 


再度確認画面が表示されまずので「はい」を選び、 
@を巧ずと情報が消去されまず。 

4 ^を巧し、乂ニューを消ず 


♦インターネツトに関する個別情報の初 
期化は、それぞれ次のページを参照し 
て実行してくださし、。 

-入力履歴のずべて削除 I ® 

‘表示履歴のずべて削除晒1 
* Cookie のずベて削除晒 
.キヤツシユ 設定で キヤツシユ をずベ 
て削除晒 

♦ AV ネツトワークサーバー動作中に受 
信設定の初期化を行った場合、サーバー 
機能は停止しまず。 
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困ったとさは 

故障かな？と思ったら . 

メツ t — ジ表示—覧 . 


と困 
さつ 
はた 


はじめに 


テレビを外部機器をテレビを番組を 


録画番組•写真接続した 


設置ずる接続ずる 


録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむサ—ビスを楽しむを楽しむ 


インタ—ネット A V ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定 


に合せて設定ずるしたいとき 



2 2 
3 5 
2 2 






故障かな？と思ったら 


次のような場合は故障ではないことがありまず。販売店に連絡ずる前に下記のことを一応お確か 
め<ださい。テれでも具合の悪い場合はご自分で修理をなさらず、お買い求めの販売店にご相談 
<ださし、。 


么警告 

お客様による修理は危険ですから絶がにおやめ < ださ 
し、。 


A 注意 

アンテナエ事には、技術と経験が必要ですので、販売 
店にご相談 < ださい。 


全般について 


このようなとさは… 

よ<ある事例 

ここをお調べくださし、 

参照 

ぺージ 

映像が出ない 
音も出ない 

■ 

スタンバイランプ 
が消えている場合 

①電源コードが抜けている。 

©電源ブレーカーが落ちている。 

@本体の電源ボタンで電源を「切」 
にしている。 

①電源コードの挿入を確認してく 
ださい。 

©電源ブレーカーを確認してください。 
感本体の電源ボタンを巧して電源 
を入れてください。 

助 

陌 

受像ランプが檔色 
の場合 

ビデオ入力のパワーセーブ状態です。 

①選択した入力端子に接続してあ 
る機器の電源が入つているか確 
認してください。 

® 選がした入力端子の機器との接続 
に問題が'無いか確認してください。 

晒 

受像ランプが緑色 
の場合 

選択した入力端子に何も接続され 
ていない。 

入力切換ボタンで、機器が接続さ 
れている入力端子を選択してくだ 
さし、。 

四〜の 

晒 

映像が出ない 
植は出る） 

選}尺した人力端子の機器の接続に誤りが 
ある。（映儘信号線と音声信号線が異な 
る人力端子に接続されている。） 

選択した入力端子の機器との接続 
に問題が無いか確認してください。 

—— 

音が出ない o ' m 
(映像は化る）^ 

夕 

①音量調節が0になっている。 

©消音ボタンを巧している。 

感へッドホンプラグが差し込まれ 
ている。（へッドホンモード「1」 
のとさ） 

® 運択した入力端子の機器の接続 
に誤りがある。（映像信号線と音 
声信号線が異なる入力端子に接 
続立れている。） 

①音量ボタン （ A ) を巧してみて 
ください。 

(2) もう一度消音ボタンを巧してみ 
てくださし、。 

感ヘッドホンプラグをなく、また 
はヘッドホン亡ードじ」で使巧 
ずる。 

@選択した入力端子の機器との接 
続に問題が無いか確認してくだ 
さし、。 

m 

m 

晒 

突然画面が暗<なり、元の明るさ 
に戻らない（プラズマテレビのみ） 

静止画映像を数分間表示した時に、 
プラズマパネルの焼き付き防止機 
能により、輝度がほ下しまず。 

動画でも動きの少ない映像を数分 
間表示した時は、プラズマパネル 
の焼き付き防止機能により、輝度 
が低下ずる場合がありまず。 

プラズマパネルを保護するための 
機能で、故障ではありません。 

この機能が働いた時は、動きの多 
い映像に切り換えてしばらく （数 
分間）待てば元に戻りまず。 
(コマーシャルがおずずめです。） 



^0 
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全般について（つづき) 


このよラなとさは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 

テレビが を 

操作でさない 

① IJ モコン送信機の乾電池が逆に 
入っている。 

(2)|J 亡コン送信機の乾電池の寿命 
がなくなっている。 

@本体の電源ボタンで電源を切っ 
ている。（スタンバイ/受信ラン 
プが消灯している） 

留)本体と1」モコンの1」亡コンコー 
ドが合っていない 

XU モコンが正常に受信できていると 
きは、受像ランプが点滅します。匹 g 

①乾電池を正しく入れてください。 

(2) 乾電池を新しいものに交換して 
ください。 

@本体の電源ボタンを巧し、電源 
を入れてください。 

@本体と1」亡コンの IJ 亡コンコー 
ド設定が同じになるようにして 
ください。 

の 

m 

困 

m 


スタンバイ/受像 
ランプが瞪色（常 
時点灯）の場合 

ビデオ入力のパワーセーブ状態で 
ず。 

(Ki 択した入力端子に接続してあ 
る機器の電源が入っているか確 
認してください。 

おした入力端子の機器との接続 
に問題が無いか確認してください。 

■ 


スタンバイ/受像 
ランプが赤色（常 
時点な）の場合 

無信号電源オフ、無操作電源オフ 
などのほ消費電力機能が設定され 
ている。 

ほ消費電力機能の設定を確認して 
ください。 

晒 

勝手に電源が 
切れる 

スタンバイ/受 
像ランプが赤色 
で点滅している 
場合 

ホコリの付着などにより、テレビ内 
部のつ アン モータが停止している。 

テレビ内部の掃除が必要です。お買い 
まめの販売店じ、ご巧談ください。 

- 


スタンバイ/受 
像ランプが緑色 
で点滅している 
場合 

テレビ内部の温度が高くなり、保 
護機能（テレビの故障を防ぐ機能） 
が動作している。 

(プラズマテレビのみ） 

©テレビ背面の通気巧にホコ1」が 
つまったり、通気巧が布などで 
ふさがれていないか、またテレ 
ビ周囲が40でな上の温度になる 
ような場所に設置していないか 
確認してくだごい。 

(2) ①の要因を取り除いて、十分に 
冷やしてから （1 日分程度放置)、 
再度電源を入れてください。 

- 

赤外線コードレスマイクやホ外 
線コードレスへッドホーンにノ 
イズが乂つたり音が聞こえない 

赤外線通信機器は通信障害により、 
は故障ではありません。 

使巧できない場合がありまず。これ 

—— 

ラジオに雑音がはいる 

ぶくでラジオを使巧しまずと、雑音がはいる場合があります。テレビよ 
り十分に離してご使巧ください。 

—— 

電源が r スタンバイ J または r 切 J 
の状態で、突然 r カチッ J r ヒュー 
ン J と音がする。 

本機では、電源が「スタンバイ」または「切」の状態でも下記の場合に、 
本体内部のスイッチを自動で入れたり切ったりします。このとき、「力 
チッ」というスイッチ音がしたり、「ヒユーン」という八ードディスク 
(HDD/ カセット HDD) が起動ずる音が聞こえる場合がありまずが、故 
障ではありません。 

♦高速起動を設定しているとき区日 

♦ダウン□-ドしているとき四 

♦有料放送の契約状況などの情報を取得ずるとき 

♦番組情報を取得するとき 

♦予約録画の開始時刻が6分が内にあると去 

♦時刻を自動的に修正ずるとき 

—— 
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故障かな？と思ったら（つづき) 


全般について（つづき) 


このようなとさは… 

よくある事例 ここをお調べくださし、 

参照 

ぺージ 

テレビから「ジー J と音がする 

ご使巧中に、パネルの駆動音が聞こえることがありますが、故障ではあ 
りません。 

テレビと背面の壁が近いと、「ジー」音が壁に反射して大きく聞こえる場 
合がありまず。このような場合は、テレビを背面の壁と十分に離して設 
置してください。 

—— 

テレビの後面から「ブーン J や「力 
リカリ J と音がずる 

テレビ本体内部の ファン モータ ー( プラズマテレビ）やハードディスク 
( HDD / カセット HDD ) が動作する音で、故障ではありません。 

—— 

テレビの上部および背面が熱い 

テレビは、長時間使巧したときなどに、上部が熱くなる場合がありまず 
(日〇〜60でくらい；室温2日でにて）が、故障ではありません。 

—— 

テレビの表面温度が高い 

プラズマテレビは、内部で放電を起こすことにより、堂光体を発行させ 
ていまず。また、液晶テレビは液晶パネルに内蔵ごれたバックライトを 
点なしていまず。テのため、パネル表面温度が高くなる場合がありまず 
(日〇〜60でくらい；室温2日でにて）が、故障ではありませんので、あ 
らかじめご了承願いまず。 

—— 

画面上に周囲と異なる点（’:^)がある 
※光らない点、周囲より明るい 
点、周囲と色が異なる点など 

プラズマテレビや液晶テレビは、精密度の高い技術で作られていまずが、 
画面の一部に欠点や輝点がを在ずる場合がありまず。これは故障ではあ 
りませんので、あらかじめご了承願いまず。 

—— 

映像の内容しよって画面力、明るく 
なったり暗<なったりする 

テレビの省電力機能により明るさを自動調節しています。この機能によ 
り、明るい部分（白）が多い映像の時は、画面が暗くなりまず。これは 
故障ではありませんので、あらかじめご了承願いまず。 

—— 

「ピシッ J と音がずる 

冷暖房などの室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮ずる音で 
ず。性能テの他に影響はありません。 

—— 

テレビを軽く揺ずるとスタンドから 
「カチカチ J 音がずる 

スタンド内部の回転機構には、動作を円滑にずるための隙間が設けてあ 
ります。テのため、軽く揺ずると音がしまずが故障ではありません。 

—— 

映像内容が‘変わったとさに、前の 
映像が残って見える 

静止画（画面表示、放送局側から送られてくる時刻表示など）や y ニュー 
表示を短時間（約]分程鼠表示し、映像内容が変わったときに前の静 
止画が残像として見えることがありまずが、自然に回復します。故障で 
はありません。 

—— 

テレビの電源を入れたあと、約 1 
分間< らいリモコン操作を受け付 
けに <い 

ハードディスク （ HDD / カセット HDD ) の準備中のために、 y ニュー 
表示などの1」モコン操作が受け付けにくい場合がありまずが、故障では 
ありません。 

—— 

テレビの電源を入れたあと、約 1 
分くらいの間に四角のノイズ（ブ 
□ックノイズ）が出る 

八ードディスク （ HDD / カセット HDD ) の準備中のために、画面に四 
角のノイズ（ブ□ックノイズ）がまれに出る場合がありまずが、故障で 
はありません。 



…古^,’ ".，ぐ 

iiinJJgTfi gro 

彦ブ□ツクノイス 
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全般について（つづき) 


このようなとさは… 

よくある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 

♦映画の字幕や映像が切り換わる 
とさに細かい横スジ状に見える。 
参 CM や アニメーシヨン などの 
シーン の切り換わりで、映像が 
細かし >横スジ状に見える。 

参テ□ツプや字幕が流れたとさ 
に、文字がギザギザに見える。 

これらの現象は映像の製作方法によるもので、故障ではありません。気に 
なる場合は、映像クリエーションを「切」でご覧くだごい。 

■ 

電源を入れてから、映像•音声が 
出るまで時間がかかる 

電源を入れてから、映像*音声が出るまでに]日抄程度の時間がかかる 
場合がありまずが、故障ではありません。 

本機には高精度のデジタル信号処理回路が搭載されており、この回路の 
動作安定処理に要ずる時間でず。 

—— 

映像設定の操作がでさない 

y ニューの「映像特殊設定」を「しない」に設定してください。 

晒 

すべての操作を受け付けない 

本体の電源ボタンを日抄な上巧してから再度電源ボタンを巧してくださ 
い。 



デジタ J レ放送のとき 


このよラなとさは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 

( BS 、 110度 CS デジタル放送のとさ） 
•映像や音声が出ない、または 
時々出な<なる 
•映像が時々静止ずる 
•画面に四角のノイズ（ブ□ック 
ノイズ）が出たり、途切れたり 
する 

① BS / CS アンテナの向きがずれ 
ている。 

® 雷雨や豪雨などにより、受信電 
波が弱くなり、一時的に映像や 
音声が止まったり、全く受信で 
きなくなる場合がありまず。 

①に H 合せ （ BS )」 またはに H 
合せに S )」 でアンテナ入カレ 
ベルが最大になる角度に BS/CS 
アンテナを調節してください。 

©天候が回復すると元に戻りまず。 

1 



彦ブ□ツクノイズ 

( BS 、1 10度 CS デジタル放送のとさ） 

110度 CS デジタル放送が受信 
でさない 

♦アンテナが ]] 日度 CS デジタル 
放送に対応していない。 

♦アンテナ線やブースター、分配 
器が ]] 0度 CS デジタル放送に 
対応していない。 

アンテナ、アンテナ線、ブースター、 
分配器は、度 CS デジタル放 
送に対応したものを使巧してくだ 
ごし、。 

阳 

( BS 、 110度 CS デジタル放送のとき） 
特定のチャンネルの映像や音声が 
出な<なったり、または時々出な 
<なる 

本機とアンテナ線を接続ずるとき、 
デジタル放送に対応していないア 
ンテナケーブルや分配器、分波器 
などを使巧ずると、 PHS デジタル 
コードレス電話機など本機の受信 
周波数帯域に相当ずる周波数を巧 
いた機器の影響を受ける場合があ 
りまず。 

アンテナを接続ずる場合は、シー 
ルド性の良い BS • CS デジタル放 
送対応のアンテナケーブルや機器 
をご使巧ください。 

阳 
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故障かな？と思ったら（つづき) 


デジタル放送のとき（つづき) 


このようなとさは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 

(BS、 110度 CS デジタル放送のとさ） 
急に画質や音質が少し悪< なった 

降雨対応放送になっている。 

雨の影響により、受信電波が弱く 
なっている場合は、電波が弱くなっ 
ても受信可能な降雨対応放送に切 
り換える場合がありまず。天候が 
回復ずると元に戻りまず。 

—— 

(BS、 110度 CS デジタル放送のとさ） 
有料放送の視聴がでさない 

① B - CAS 力ードが正しく挿入さ 
れていない。 

® 有料放送を視聴するための手続 
さがされていない。 

① B - CAS 力ードを正しく挿入し 
てくださし、。 

@視聴手続きを行ってください。 

m 

励 

(地上デジタル放送のとさ） 

•映像や音声が出ない、または 
時々出な<なる 
•映像が時々静止ずる 
•画面に四ちのノイズ（ブ□ック 
ノイズ）が出たり、音声が途切 
れたりずる 

① UHF アンテナの向きがずれている。 

(2) UHF アンテナが地上デジタル放 
送に対応していない。（特定チャ 
ンネル対応の場合など） 

® ♦ブースターの調整が適切に 
なっていなし、。 

♦放送局の送出出力が変化した。 

①「チヤンネルの合わせかた（地 
域名）」の y ニューで、受信レべ 
ルが受信可能なレベルになるよ 
う調整してください。 

(2) 地上デジタル放送に対応してい 
ない場合は、が応ずる UHF アン 
テナを使巧してください。 

感ブースターの調整を見直して、 
受信レベルが受信可能なレベル 
になるよう調整してください。 

晒 

の 

励 


11 ■ 111 ' ク '' 1 .々 1 " 1 [ 1 

ciSm 卿 

彦ブ□ツクノイス 

ケーブルテレビを利巧して CATV パススルー方式でご覧になる場合、 
「チヤンネルの合わせかた（地域名）」の y ニユーでに ATV 受信」を「する」 
にして初期スキヤンしてください。詳しくは、ご加入または最寄りのケー 
ブル会社へお問し\合せください。 

曲 

(地上デジタル放送のとさ） 

地上デジタル放送が受信でさない 

地上デジタル放送の放送エ1」ァか 
らはずれている。 

お客様の居住されている地域で、 
地上デジタル放送が開始ごれてい 
るか確認してください。 

西 励 

ケーブルテレビを利巧して CATV パススルー方式でご覧になる場合、 
「チヤンネルの合わせかた（地域名）」の y ニユーで！ " CATV 受信」を「ずる」 
にして初期スキヤンしてください。詳しくは、ご加入または最寄りのケー 
ブル会社へお問し\合せください。 

晒 

(地上デジタル放送のとさ） 

お聴中の放送のを組表しか情報が 
表示されない 

® 設置後、選局した放送な外の電 
子番組表が表示されない。 

(2) 深夜に予約録画を実行している、 
または深夜に AC 電源プラグを抜 
し、 ている。 

①地上デジタル放送では、電子番 
組表情報はそれぞれの放送ごと 
に送られていまず。表示されな 
い放送をチャンネルボタンで選 
局後、しばらく視聴してから表 
示してください。 

(2) 地上デジタル放送の電子番組情 
報を深夜]: 30に自動的に取得 
しまず。この時間に予約録画を 
実行したり AC 電源プラグを抜 
いている場合や本体の電源ボタ 
ンで電源を「切」にしていると 
情報を取得できません。 

助 晒 
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デジタル放送のとき（つづき) 


このようなとさは… 

よくある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 


の録画開始時刻に停電等で AC 電 

の11画予約した後に電源を切る場 



源が切になった。 

合は、1」モコンまたは本体の電 
源ボタンで電源を切ってくださ 


予約が実巧されない 

©予約録画実行時に HDD (または 

い。 

@録画予約を行う場合は、事前に 



カセット HDD ) の残量がなかっ 
た。 

残量を確認してください。 



①字幕のある番組を選局していな 

® 番組説明に「字幕あり」と表示 


字幕が出ない 

い。 

されている番組を視聴してくだ 
さい。 


@字幕設定が「切」になっている。 

® 字幕設定を「入」にしてください。 


•デジタル放送やデータ放送の 




映像が静止したり、映らない 
•デジタル放送やデータ放送の 

本体の電源ボタンを日抄け上巧してから再度電源ボタンを巧してくだ立い。 


選局や操作がでさない 




注目番組が表示されない 

①本体の電源ボタンで電源を切る 

①1 J モコンで電源を切ってくださ 



と、 G ガイドデータの更新がで 
さなくなりまず。 

い。 



(2) 本体のかんたんセットアップ後、 

© かんたんセットアップ後、半日 



IJ モコンで電源を切っている間 
(スタンバイ状態）に自動的に 

G ガイドホスト局を探して G ガ 
イドデータをダウン□ー ドしま 
す。これが完了ずるまでは'ま目 
番組の表示ができません。 

〜]曰程度お待ちください。 

m 


® G ガイドデータの更新は、1」モ 

©録画予約の回数を減らしてくださ 


コンで電源を切っている間（ス 
タンバイ状態）に自動的に行い 
ます。これには約]時間の空き 
時間が必要でず。自動録画など 
で予約録画が繰り返し行われる 
ような場合は、 G ガイドデータ 
の更新ができなくなりを目番組 
が表示できなくなることがあり 
まず。 

い。 
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故障かな？と思ったら（つづき) 


HDMI 対応機器を接続のとき 


このようなとさは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 

映像が出ない、乱れる 

① HDMI ケーブルの接続を確認してください。 

② 一部の機器では、正常に動かしないことがあります。 

③ 本機および接続機器の電源を「切」一「ス J にしてくだ立い。 

④ 接続機器の設定を巧応信号にしてくだごい。 



① Wooo IJ ンク対応機器を接続してください。 

©Wooo 1」ンク設定を確認してください。 


Wooo リンクが動作しない、 

感 Wooo 1」ンクが応機器をつなぞ変えたり、取りかえた場合は、正しく 

正し<動作しない 

動作しないことがありまず。 Wooo 1」ンク設定を再設定してください。 
®W 000 IJ ンク対応機器側の設定を確認してください。 

(詳しくは外部機器の取扱説明書をご覧ください） 



HDD / カセット HDD 操作のとき 


このようなとさは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 

録画がでさない 

① HDD (またはカセット HDD) 
の空き容量が足りない。 

@録画済みタイトル数が999 (上 
限）になっている。 

感録画が禁止ごれた番組を録画しよ 
うとした。 

@ラジオ放送またはデータ放送の番 
組を録画しようとした。 

©HDD アクセス中に AC 電源プラグを 
巧いた。 

①不要な録画済み番組を消去してく 
ださい。 

@不要な録画済み番組を消去してく 
ださい。 

感録画が禁止ごれている番組は録画 
でさません。 

® ラジオ放送およびデータ放送は、 
録画ずることができません。 

©録画済の番組は全て消去されまずが、 
「HDD (またはカセット HDD) 初期化 J 
を行ってから動作を確言忍してください。 

m 

mm 

团 

m 

励 

録画が途中で止まる 

① HDD (またはカセット HDD) 
の空き容量が足りない。 

® 録画済みタイトル数が999 (上 
限）になっている。 

中から、録画が禁止された番組 
に切り替わった。 

@11画中に電源プラグ抜けや停電があった。 

①不要な録画済み番組を消去してく 
ださい。 

@不要な録画済み番組を消去してく 
ださい。 

感録画が禁止されてし\る番組は録画 
でさません。 

m 

m 

团 

録画予約登録がでさない 

① HDD (またはカセット HDD) 
の空き容量が足りない。 

® 未契約の番組や、録画が禁止ごれ 
た番組を録画しようとした。 

①不要な録画済み番組を消去してく 
ださい。 

® 未契約の番組や録画が禁止されて 
いる番組は録画できません。 

m 

助 

再生でさない 

録画時の異常などにより、正常録画さ 
れてなかった番組を再生しようとした。 

正常に録画できなかった番組は再生 
でさません。 

团 

ダビングでさなし、 

① AV ネットワーク接続機器の電源が 
入っていない。 

©AV ネットワーク接続機器がダビン 
グ対応機器でない。 

① AV ネットワーク接続機器の電源 
を入れてください。 

©AV ネットワークダビング対応機 
器をご使巧ください。 

晒 


238 
























再生画面に四角のノイズ（ブ□ツ 
クノイズ）が出るとさがある 


彦ブ□ックノイズ 


録画済みの番組を消去でさない 


全番組削除がでさない 


録画した番組が消えた、または何 
も録画されていない 


削除□ツクされている録画済み番 
組を消去しようとした。 

①全番組削除操作をしたが、削除 
□ックされている録画済み番組 
が残っている。 


® 全番組削除の項目がグレー文字 
になっていて操作でさなし、。 


①予約登録が更新録画となっていた。 


® 予約録画実行時、受信障害や放 
送休止（放送録画の場合）になつ 
ていた。 


(3) 録画中や再ち中に、停電や電源プ 
ラグが抜けるなどで電源が切れた。 

@自動録画番組となつていた。 


録画した番組が全て消えた 


Xニュー、番組表、見る一覧など 
の画面表示動作が遅いとさがある 


録画中や再生中に、停電や電源プ 
ラグが抜けるなどで電源が切れた。 


参照 

ページ 


が下の場合に発生ずる場合がありますが、故障ではありません。 

♦元の映像にブロックノイズがある場合 

♦天候などにより、受信環境が悪化した場合 

♦画面の激しい変化に映像処理が対応できない場合 

♦内蔵 HDD (またはカセット HDD) の物理エラーによる場合 

( 録画モードや録画内容によらず、大量にブロックノイズが発生ずる場合 

は、内蔵 HDD (またはカセット HDD) の故障の場合がありまず。テの 

ような場合は、当社お客様相談窓口までご相談ください） 


削除□ックされている録画済み番 

組を削除ずる場合は、削除□ック 

を解除してから消去してくだごい。 

①録画番組一覧表示などで確認し、 
削除 n ックされている録画済み 
番組がある場合は、削除□ック 
を解除してから全番組削除を実 
行してください。 

©15 分が内に始まる予約録画の 
登録がある場合は、全番組削除 
はできません。予約が終了して 
から削除してください。または、 
番組単位で削除してください。 

①消去したくない番組は、削除□ッ 
クしてくださし、。 

または更新録画を解除してから 
録画してください。 

©正常に受信できない場合や休止 
中で放送されていない場合は録 
画でさません。放送状況を確認 
してみてくださし、。 

感録画中や再生中に、停電や電源 
プラグがおけるなどで電源が切 
れると、録画番組が消えたりず 
ることがありまず。 

® 自動録画番組を消去したくない 
場合は、自動削除しない番組に 
変更ずるか、削除□ックしてく 
だ立い。 

5^‘消えた番組は補償されません。 

録画中や再生中に、停電や電源プラ 

グが抜けるなどで電源が切れると、 

録画番組が消えたり、録画や再生が 

でをなくなることがあります。 

5^‘消えた番組は補償されません。 


晒晒 


晒晒 


録画中などでテレビの内部処理が一時的に重くなっている場合に、画面 
表示の動作が遅くなることがありまずが、故障ではありません。 
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故障かな？と思ったら（つづき) 


インターネット 


このよラなとさは… 


ネツトボタンを}甲すと 
エラーが 表示される 


起動時の画面が‘変わつ 
てしまつた 


ホームページが見えない 


アクトビラ初期登録が 
でさない 

(アクトビラに初回接 
続がでさない） 


(ブラウザ）のとき 


よ<ちる事例 

ここをお調べください 

「接続に失敗しました 
LAN ケーブルの接続を再 
確認してください（コー 
ド： V010)」 

♦y ッセージが表示された場合は、 t7\N ケーブルが正し 
く接続されているかを確認してください。 

♦本機とルーターの電源を一度切ってから、入れ直して 
ください。 

「ホストまたはプ□キシ 
に接続でさません」 

乂 ッセージが表示ごれた場合は、が下を確詔してくだごし、。 
♦ LAN ケーブルが正しく接続されているか 
♦に P 設定 ニューの設定が正しいか 
♦モデム、 ONU、 ルーターなどの設定は正しいか 

「接続が拒否されました」 

メッセージが表示立れた場合は、な下を確認して < だ立い。 
• LAN ケーブルが正しく接続されているか 
♦モデム、 ONU、 ルーターの設定は正しいか 

「ネットワーク起動中で 
ずしばらくお待ちくだ 
さし、」 

電源を入れた直後にブラウザを起動ずると表示される場 
合がありまず。電源を入れた直後はネットワーク機能の 
初期化が実施されますが、初期化中はブラウザを起動す 
ることができません。しばらく待ってから再度ネットボ 
タンを巧しブラウザを起動してください。 

ホームページ設定を変更 
した 

お買い上げ時の Wooonet に戻ずには、 URL「https:// 
h け achi.tv/」 と入力し Wooonet の画面を開いて、ブ 
ラウザ y ニューの「ホームページ設定」を行ってください。 

インターネットに接続で 
さる環境になつていなし、 

「LAN インターフエースと接続ずる」を参考に、 I7\N の 
接続を行ってください。 

パソコンをお持ちの場合は、本機に接続ごれている LAN 
ケーブルをパソコンに接続し、インターネットに接続で 
きるか確認してください。接続できる場合は、本機の接 
続設定を確認してください。 

アドレスを間違えている 

ホームページのアドレスを文字入力した場合は、入力内 
容をご確認ください。 

プ□キシの設定をしている 

サイトによってはプ□キシ経由でのアクセスを許可しな 
いところもありまず。ブラウザのプ□キシ設定を解除し 
てくださし、。 

アドレスが変わっていた 

インターネットのアドレスは管理者によって変更ごれる 
場合がありまず。 

画面が真っ白になってし 
まう。または、何分待っ 
ても画面が表示されない 

ページの容量が大きい可能性がありまず。本機では、容 
量の大きいページは、表示できない場合がありまず。 
読み込み中にタイムアウトが発生した可能性がありまず。 
再度接続を試してみてください。 

「アクトビラにようこそ」 
の画面から先に進めない 

ブラウザ y ニューの「ポインター」設定が「ポインター 
ON」 になっている場合、アクトビラの初期登録ができ 
ません。 

アクトビラ初期登録のときは「ポインター」設定を「ポ 
インター OF 鬥にしてください。 

初期登録で郵便番号など 
の入力がでさない 

郵便番号入カボックス上で「決定」キーを巧ずと、1」モ 
コンによる文字や数字の入力が可能になりまず。 

入力方法の詳細は「文字を入力ずる」をご参照ください。 

時刻設定がされていない 

時刻が設定されていないと、アクトビラに入ることがで 
きません。時刻設定をしてください。 
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インターネット（ブラウザ）のとき（つづき) 


このようなとさは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 

開いたページの表示が 
おかしい 

画面の一部が表示されない 
文字の一部が表示されない 

機器の制限により、表示でさない箇所がありまず。また、ホー 
ムぺージの再読み込みで表示でさる場合があります。 

- 

画面が正しく表示されない 

PC 向けに作られたサイトでは、画面が正しく表示でさな 
い場合があります。 

- 

文字化けしている 

ブラウザ/ニューの「エン コー ド」設定を変更した場含は、 
通常に設定を戻してご使巧ください。 


画像が表示されない 

ブラウザメニューの「詳細設定」の「画像」設定を変更した 
場合は、有効(チェックあり）に設定を戻してご使用ください。 


ホームぺージの音声-音楽が聞こ 
又ない 

本機では、ホームぺージ上で再生される音声-音楽に対応 
しておりません。 

アクトビラのぺージでボタンを巧したとさに出る操作音に 
は対応しています。 

- 

ホームページの動画が再をでさない 

本機では、ホームぺージ上で再生される動画 (FlashPlayer 
など）に対応しておりません。（アクトビラビデオは対応可 
能です） 

- 

ホームぺージの動作がおかしい 

ブラウザメニューの「詳細設定 J の 「 JavaScript 」 設定を変更 
した場合は、有就けェックあり）1こ設定を戻してご使用くださし、。 


ホームページのレイアウトがおか 
しい 

ブラウザゾニューの「詳細設定 J の 「 CSS 」 設定を変更した 
場合は、有効（チェックあり）に設定を戻してご使巧ください。 


フ オー カスの移動場所がおかしい 

PC 向けに作られたサイトでは、フォーカスの位置がずれる 
場含があります。 

- 

ページの表示がでさない 
ページの表示がおかしい 
ページの表示が遅い 

プ□キシを使っている 

ブラウザ/ニューの「プ□キシ設定_!の「プ□キシサーバー 
を使巧する J をち効（チェックあり）じ設定している場をは、 
無劾（チェックなし）に設定を戻してご使用ください。 

「プ□キシ設定 J メニューは通常変更する必要はありません。 

酵 

ページ上の操作が出来 
ない 

入カボックスじ文字を入力するこ 
とがでさない 

入カボックス上にて「決定」キー巧すと、リモコンによる 
文字や数字の入力が可能になります。文字入力ち法の詳細 
は「文字を入力する」をご参照ください。 

晒 

フ オー カスを思ったところに移動 
でさない 

意図した画面上のボタンを選択で 
さない 

ブラウザメニューの「ポインター」を「ポインター ONJ 
に変更すると、ポインター機能により意図した画面上のボ 
タンを選択でさます。 

晒 

つアイルのダウン□ードがでさない 

本機では、つアイルのダウン□ードに対応しておりません。 

- 

PDF (電子文書）が表示でをない 

本機では、 PDF に対応しておりません。 

- 

次のページが表示され 
なし、 

リンクを選択したが表示で志ない 

ブラウザ/ニューの「詳細設定」の「ポップアップウィン 
ドウ」にチェックをつけると、選択したぺージを表示でさ 
るようになる場含があります。 

「ポップアップウィンドウ」を有効にすると、意図しない 
ぺージが自動で開く場合があります。テのようなぺージで 
は「ポップアップウィンドウ」を有効にしないでください。 

晒 

アドレスが変わっていた 

インターネットのアドレスは管理者によって変更される場 
合があります。 

- 

画面が真っ白になってしまう。または、 
何分待ってち画面が表示されない 

ぺージの容量が大吉い可能性があります。本機では、容量の 
大さいページは、表示でさない場合があります。 

読み込み中にタイムアウトが発ちした可能性があります。 
再度接続を試してみてください。 

- 
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故障かな？と思ったら（つづき) 


インターネット（ブラウザ）のとき（つづき) 


このよラなとさは… 

よ<ある事例 

ここをお調べくださし、 

参照 

ぺージ 

通知Xッセージが毎回 
表示される 

「セキュ1」ティで保護ごれた 
ぺージに進みまず 
情報は暗号化されて送受信さ 
れまず」と表示される 

通知内の「次回からダイア□グを表示しない」に 
チェックを入れてから、 0K を巧してください。 

- 

「セキュ IJ ティで保護されてい 
ないぺージに進みまず 
情報は暗号化されずに送信ご 
れまず」と表示される 

通知内の「次回からダイア□グを表示しない」に 
チェックを入れてから、 0K を押してください。 

- 

「タイムアウトエラーが発生し 
ました」と表示される 

ホームページの取得に失敗した可能性がありまず。 
ホームページの再読化みをしてください。 

- 

「セキュ1」ティ証明書の発行元 
が信頼できません 
続けまずか？」と表示される 

時刻が正しく設定されているか確認してください。 
正しい時刻になっている場合、アクセス先の証明書 
が期限切れ、または証明書がありません。安全性の 
判断はご自身で行ってくだごい。 

画 

お気に入りの登録がで 
きない 

お気に入り登録数の上限 （96 
件）になってしまった 

お気に入りを削除して、登録数を96件な下にして 
ください。 

晒 

個人情報を消したい 
(ブラウザを工場出荷 
の状態に戻したい） 

本機が記憶している情報を消 
したし、 

(アクトビラ、 Wooonet) 

「設定の初期化」に従い、インターネットブラウザ 
の初期化を実施してください。 

晒 

テレビ機能と一緒に使 
えない 

ブラウザと HDD 再生番組と 
の2画面ができない 

本機ではブラウザと HDD 再生番組との2画面機能 
は対応しておりません。 

晒 

映像コンテンツ全体の 
時間がおかしい 

映像コンテンツ全体の時間が 
間違っている 

映像コンテンツ全体の時間が間違っていることがあ 
りまずが、テのまま視聴ずることは可能です。 

- 

画面サイズより大さな 
写真を見たい 

写真全体を見ることがでさない 

画面サイズより大きな写真の全体を見る場合は、画面 
ち側に表示ごれるスク□-ルバーを使ってくだごい。 
ただし、写真によっては正しく表示できない場合も 
あります。 

- 

インターネットのコン 
テンツ購入 

インターネツトでダウン□-ド 
コンテンツを購入ずる 

インターネットでお買い物をする際にはが下にご';主意 
くだごい。 

♦本機では動画や画像を保存（ダウン□ー ド）するこ 
とはできません。（アクトビラダウン□-ドは保を 
することができます） 

♦本機では E/- ル機能をサポートしていません。 
購入の際に/ールアドレスの入力が必要な場合はご 
'ま意くだごい。 

- 

映像コンテンツ再生後 
ブラウザに戻らない 

再生停止もしくは終了後、画面 
が真っ黒状態のままブラウザに 
戻らない 

アクトビラビデオの再生停止および終了操作ち法に 
よっては、画面が真っ黒状態のままブラウザに戻らな 
い場合があります。 

その場合は、「戻る」ボタンを巧すことによリブラウ 
ザ画面に戻ります。 

晒 
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AV ネットワーク：本機がサーパ'—のとさ 


このようなとさは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 

本機がサーバーとして 
みつからない 

本機のサーバー機能が動作 
していない 

/ニューでサーパ'-機能を動作させてください。 

^3 

サーバー機能「入 （WOL 入）」 
「入 （WOL 切）」の状態で、 
配信を含む全ての動作終了 
から日分が上経過しており、 
サーバーが停止している 

スタンバイ中は動作しません。サーバー機能の設定 
を「入（常時）」とずるか、サーバー機能「入 (WOL 入）」 
「入 （WOL 切）」を選択し配信終了後サーバー機能が 
停止ずる日分な内にサーバーへアクセスしてくださ 
い。 

圓 

本機にがしてパソコンから 
PING を行ったが反応が返っ 
てこない 

セキュ1」ティの観点から、本機は PING に応答しな 
し、仕様にしていまず。 

- 

無線 I7\N や PLC などを経 
由して接続している 

無線 LAN や PI_C などを経由して接続した場合、ノ 
イズ（電子レンジや掃除機等）の影響や、他の伝送 
データの影響を受けていないか確認してください。 
ノイズの影響を受ける機器の詳細は、無線 17\N 又は 
PLC の取扱説明書をご覧ください。 

- 

家庭内ネットワークの外（イ 
ンターネット）からアクセ 
スしようとした 

AV ネットワーク機能はインターネット側からアクセ 
スできません。家庭内ネットワークの範囲でご利巧 
ください。 

- 

に P 設定中 

に P 設定中は、サーバー機能は停止しまず。 


本機の録画番組が 
みつからない 

本機の「公開ホ機器設定」 
は累計で] 4台までしか公 
開先として許可しないため、 
それな上のプレーヤーを認 
識しません。 

設定Xニューでサーバー機能の「公開先機器設定」 
の公開可能数を確認してください。 MAC アドレスが 
] 4件全て登録されている場合は、不要なプレーヤー 
の MAC アドレスを削除し、再度、ご希望のプレーヤー 
からサーバーにアクセスしてくださし、。 

晒 

サーバーの公開先機器設定 
にプレーヤー機器が登録さ 
れていない。 

サーバーの公開先機器設定に、プレーヤー機器の 
MAC アドレスが登録されているか確認してくださ 
い。 

晒 

サーバーの公開先機器設定 
にプレーヤー機器が登録さ 
れているが、公開のチ エッ 
クが外れている。 

サーバーの公開先機器設定内の、プレーヤー機器の 
MAC アドレスに公開のチェックがついているか確認 
してくだ立い。 

晒 

外部入力からの番組しか録画 
していなし、 

本機の外部入力から録画した番組はサーバー機能を 
動作させても酉日信しません。 

晒 

番組録画中 

録画中の番組は、配信できません。 

- 

録画直後 

プレーヤーでもう一度サーバーにアクセスしなおし、 

IJ ストを更新してください。 

- 
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故障かな？と思ったら（つづき) 


AV ネットワーク：本機がサーバーのとき（つづき) 


このよラなとさは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 

サムネイルの給が出ない 

プレーヤーによって、サム 
ネイルに給がある場合と、 
無い場合がある 

ご利巧のプレーヤーによって、サムネイルを表示ずる 
プレーヤーと表示しないプレーヤーがありまず。ま 
た、サムネイルの読みぶみに時間がかかる場合もあ 
り、テの場合は読みぶみが終わるまでしばらくお待 
ちください。 

- 

録画を組を選択しても 
再生でさない 

再生機器が DTCP-IP にが 
応してし^なし、 

本機で録画した番組は DTCP-IP で配信しまず。 
DTCP-IP に対応した再生機器をお使いください。 

晒 

ほ己信不可】と表示されている 

本機の外部入力から録画したアナ□グ放送番組や、自 
動録画機能で録画したデジタル放送番組は、[配信す 
可】というタイトルが表示され再生できません。 

晒 

異常な状態となった録画番組 

異常な状態となった録画番組は、再生できない場合 
があります。 

- 

な下の®〜®の動作が同時に行われている場合は、配信を停止しまず。 

①2番組同時録画、 © 録画番組の再生、感録画番組/写真削除（またはカセット 
HDD の挿入） 

晒 

プレーヤー側が再生す可能 
なファイル形式 

再生可能なフアイル形式か確認してください。 

- 

再生がおかしい 

コマ落ちずる 

本機の動作状態によっては、サーバーの配信処理が 
一時的に間に合わずに配信される映像がコマ落ちず 
る場合がありまず。また、配信経路内のネットワー 
クの状態によっても、同様にコマ落ちずる場合があ 
りまず。 

晒 

再生が突然終了ずる 

サーバーでダビングが始まった場合、ネットワーク 
の設定を再度行ったときなど、本体側の操作で配信 
を終了する場合がありまず。 

曲） 

WOL (Wake On 
LAN) で起動しない 

MAC アドレスが間違っている 

WOL 起動巧のパソコンのソフトウェア等で指定ずる 
MAC アドレスに、本機の MAC アドレスが正しく指 
定されているか、ご確認ください。 

晒 

起動してからサーバー機能 
が動作ずるまでに時間がか 
かってし、る 

起動してからサーバー機能が動作ずるまでしばらく 
時間がかかりまず。再度サーバーにアクセスしてく 
ださい。 

旧） 
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AV ネットワーク：本機で再生するとき 


このようなとさは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 

AV ネットワークが 
起動でさなし、 

に P 設定を変更した 

本機でに P 設定を変更した直後では、見る一覧画面の 「AV 
ネットワーク」はグレーアウトされ、 AV ネットワーク 
を利巧できません。しばらく待ってからご利巧ください。 

晒 

録画番組再生中または 

SD 力ード再生中の場合 

本機で録画番組を再生または S D カードの写真やビデオ 
をご覧になっている場合は、見る一覧画面の 「AV ネッ 
トワーク」はグレーアウトごれ、 AV ネットワークを利 
巧できません。 AV ネットワーク機能を利巧ずる場合に 
は、録画番組再生を停止後、ご利巧ください。 

晒 

2画面機能を利巧している 

本機で2画面表示機能を利巧している隙には、 AV ネッ 
トワークを利巧できません。 AV ネットワーク機能を利 
巧する場合には、2画面機能を停止後、ご利巧ください。 

晒 

ネット機能を利巧している 

本機でインターネット機能を利巧している隙には、見る 
一覧画面の 「AV ネットワーク」はグレーアウトされ、 
AV ネットワークを利巧できません。 AV ネットワーク機 
能を利巧ずる場合には、インターネット機能を停止後、 

ご利巧ください。 

晒 

サーバーがみつからない 

LAN ケーブルが接続され 
ていない 

本機に LAN ケーブルを接続してくださし、。また、サーバー 
機器側にも LAN ケーブルを接続してください 。サーバー 
機器との接続には、ルーターや八ブなどを介して利巧ず 
ることを推奨しまず。 

ルーターや八ブ、サーバー機器の LAN 接続方法に関し 
ては、テれぞれの機器の取扱説明書をご確認ください。 

晒 

サーバー側の設定で、 
サーバー機能を有効にし 
ていない 

サーバー機器によっては、サーバー機能を有効にするた 
がに設定を行う必要がありまず。サーバー機器の取扱説 
明書をご確認くだごい。 

- 

DHCP サーバーが無い場 

DHCP サーバーが無い環境で、本機の IP アドレス取得 
方法を 「DHCP」 に設定している場合、サーバー機器の 
取得に時間がかかる場合がありまず。 

しばらく待ってからご利巧ください。 

- 

IP アドレスが他のネット 
ワーク機器と重複している 

本機の IP アドレスが他のネットワーク機器と重複している 
場合、 IP アドレスが重複しないように設定してください。 
本機の IP アドレスは、「/ニュ ーJ の「各種設定 J - 「初期 
設定 J - 「通信設定 J -「ISP 設定 J /ニューで確認できます。 

画 
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故障かな？と思ったら（つづき) 


AV ネットワーク：本機で再生するとき（つづき) 


このようなとさは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 

サーバーが みつからない 

サーバー側の設定で、本機 
に対するデータ配信を許可 
していない 

サーパ'-機器によっては MAC アドレスや IP アドレス 
で配信先の機器（接続可能なプレーヤー機器）に制限を 
掛けている場合がありまず。サーバー機器の取扱説明書 
をご覧になり、本機への配信を許可してください。本機 
の MAC アドレスおよび IP アドレスは、 「y ニユー」の 
「各種設定」一「初期設定」一「通信設定」一「に P 設定」 
y ニューで確認できまず。 

画 

サーバー側の電源が入っ 
ていない 

サーバー機器の電源が入っているかご確認ください。サー 
バー機器の取扱説明書をご覧になり、サーバー機能をご 
利巧できる状態に設定してください。 

- 

サーバー側機器のウィル 
スが策ソフトやセキュ1」 
ティソフトが原因 

パソコンをサーパ'-にした場合、パソコンのウイルスが 
策ソフトやセキュ1」テイソフトの設定を確認してくださ 
し、。パソコンのウイルスが策ソフトやセキユ1」テイソフ 
卜の設定に関しては、パソコンの取扱説明書、または、 
パソコンのウイルスが策ソフトやセキユ IJ テイソフトの 
取扱説明書やヘルプなどをご確認ください。 

- 

サーパ'-にがして PING 
を行ったが反応が返って 
こなし、 

サーバー機器が PING 応答する機能があるかを確詔して 
ください。パソコンをサーバーにしている場合、パソコン 
のウイルス対策ソフトやセキュリテイソつ卜の設定を確詔 
してくだごい。パソコンのウイルス巧策ソフトやセキュリ 
テイソフトの設定に関しては、パソコンの取扱説明書、ま 
たは、パソコンのウイルス対策ソフトやセキュ IJ テイソつ 
卜の取扱説明書やヘルプなどをご確詔くだごい。 

- 

サーバー機器が複数ある 

サーバー機器が複数ある場合には、サーバーを表示する 
のに時間が掛かる場合がありまず。一度、 AV ネットワー 
クを終了後、 再度 AV ネットワークを表示してください。 
テれでも見つからない場合は、サーバー機器側の設定を 
ご確認ください。サーバー機器の設定に関しては、サー 
バー機器の取扱説明書をご確認ください。 

また、本機では同時に接続できるサーバー機器は] 6台 
までです。] 7台目が降のサーバー機器は本機ではご利 
巧頂けませんので、接続ずるサーバー機器を減らしてか 
らご利巧ください。 

晒 

お線 LAN や PLC などを 
経由して接続している 

無線 LAN や P1_C などを経由して接続した場合、ノイズな 
どの影響や、他のネットワーク負荷の影響を受けていない 
か確詔してくだごい。 

- 

家庭内ネットワークの外 
(インターネット）から 
アクセスしようとした 

AV ネットワーク機能はインターネット側からアクセス 
できません。家庭内ネットワークの範囲でご利巧くださ 
い。 

晒 
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このよラなとさは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 

再生 データが 見つから 
ない 

サーバー側機器で配信す 
るデータの指定が正しく 
ない 

サーバー機器の取扱説明書をご覧になり、本機への配信 
を許可してくださし、。 


フォルダ階層が深い/フォ 
ルダのパス名称が長い 

選択したフォルダ、ファイルがフォルダ階層の深い場戸斤 
にある場合、表示や拡大などの操作が行えません。サー 
バー側を設定してフォルダ、ファイルの階層を深くない 
場戸斤に設定してください。詳しくはサーバーの取扱説明 
書を確認してください。 

晒 

サーバー側機器の配信ず 
るデータを追加-削除* 
更新した 

サーバー機器でファイルを追加したり、削除したり、更 
新したりした場合、本機の表示更新に時間がかかること 
や、更新ごれない場合がありまず。この場合、一旦 AV ネッ 
トワークを終了させ、再度 AV ネットワークを起動して 
ください。 

サーバー機器側での追加*削除*更新したファイルが多 
い場合には、サーバー機器の仕様により本機で表示され 
るまでに時間がかかる場合があります。サーバー機器の 
取扱説明書をご参照ください。 

- 

サーバー側機器が対応して 
いないデータを配信しよう 
としている 

サーバー機器が配信できるファイル形式をサーバー機器 
の取扱説明書でご確認くだごい。 

- 

フォルダ名がサーバーと 
違う 

サーバー機器によっては配信ずるつォルダの名称をファ 
イルのアルバム名称や独自の名称に蜜更するものがあり 
まず。詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご確認くだ 
立し、。 

- 

同一のフォルダ名で複数 
に分かれて表示される 

サーパ'-機器によっては、同じフォルダ内にあるつァイ 
ルが、複数の同ーフォルダ名で分かれて表示される場合 
がありまず。 

サーバー機器側の設定をご確認ください。詳しくはサー 
ノ く一機器の取扱説明書をご確認ください。 

- 

一覧の取得に時間が掛か 
る/—覧が取得できない 

サーバー機器によっては、フォルダ内のファイルが多い 
場合などにアクセスに時間が掛かったり、一覧を取得で 
きない場合がありまず。 

サーバー側でフォルダ内のファイル数を減らずなどして 
ください。詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご確認 
ください。 

- 

ファイル名がサーバーと 
違う 

サーバー機器によっては配信ずるファイル名称を曲の夕 
イトルや独自の名称に変更ずるものがありまず。詳しく 
はサーバー機器の取扱説明書をご確認ください。 

- 

ファイルの}広張子がない 

DLNA では規格上ファイルの}に張子を通知*表示する機 
能がありません。 

- 

本機がサーパ'—として公 
開しているフォルダや 
ファイルが見つからない 

本機でサーバー機器として公開しているフォルダやファ 
イルなどは、本機の AV ネットワークの再生機能を利巧 
して再生•表示ずることはでさません。 

- 
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故障かな？と思ったら（つづき) 


AV ネットワーク：本機で再生するとき（つづき) 


このようなとさは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 

既に無いはずの再生 
データが表示される 

既にサーバー上では公開 
していないフオルダや 
ファイルが表示される 

サーパ'-機器によっては、公開‘配信しているつォルダ 
やファイルを削除してもテのフォルダやファイルを継続 
して公開や配信している場合があります。テの場合には 
本機においても、既に無いはずのファイルやフォルダが 
表示される場合がありまず。サーバー機器側で公開や配 
信するフォルダやファイルの更新を行ってください。 

詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご確認ください。 

- 

サムネイルがおかしい 

サムネイルが表示されない 

本機では静止画ファイルのみサムネイル表示できまず。 
映像ファイルや音楽ファイル、フォルダなどはサムネイ 
ル表示出来ませんのでご'ま意ください。 

- 

写真のサムネイルがグ 
レーになつている 

本機で対応していない静止画ファイルはサムネイルがグ 
レーに表示されまず。本機がが応ずるファイルをサーバー 
機器側で配信ずるよう設定してください。サーノ （ 一機器 
への設定はサーバー機器の取扱説明書をご確認ください。 

- 

サムネイルに給があるも 
のと、グレーなちのとが 
ちる 

本機で巧応している静止画ファイルはサムネイル表示の 
場合、サムネイルが表示できまず。 

サムネイル表示で給が出ている静止画ファイルでも、ファ 
イルにより本機で}広大表示やスライドシヨー再生が行え 
ない場合がありまず。 

晒 

再生がでさない 

本機で再生できないファ 
イルを選択した 

本機はサーバーが配信できるコンテンツをずベて一覧に 
表示しまずので、本機で再生できないファイルも一覧に 
表示されまず。 

サーバー機器側で本機で再生可能なファイルのみを公開‘ 
配信ずると便利でず。サーバー機器での公開•配信方法は、 
サーバー機器の取扱説明書をご確認くだごい。 

晒 

本機で再生できるファイ 
ルを選択したのに再生し 
ない 

サーバー機器の状態体機とは別の機器に既に配信を行っ 
ている場合や、ファイルの編集中、テの他サーバー機器 
側での配信を停止ずるような処理を行ってしぶ場合など） 
によっては、本機で再生可能なファイルを再生しようと 
した場合においても再生が開始または再開されない場合 
がありまず。詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご確 
認ください。 

晒 

著作権保護の掛かった 
ファイルを選択した 

著作権保護の掛かったファイルを再生ずる場合、サーバー 
機器が DTCP-IP 規格に対応している必要がありまず。 
お使いのサーパ'-機器が DTCP-IP 規格に対応している 
力、をサーバーの取扱説明書でご確認ください。 

晒 

ファイルの再生が開始さ 
れない 

ファイルによっては再生までに時間が掛かる場合があり 
まず。また、サーバー側の状態やネットワークの状態に 
よってはファイルの再生まで時間がかかる場合がありま 
ず。 

- 
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AV ネットワーク：本機で再生するとき（つづき) 


このよラなとさは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 


映像がコマ落ちしたり、 
音楽が途切れる 

地上デジタル放送などの高画質のファイルを再生ずる場 
合に映像が乱れたり、コマ落ちなどが発生して正常に再 
生できない場合がありまず。 

有線 LAN を使巧する場合でも、ネットワークに負荷が 
かかっている状態で使巧ずると、映像が乱れたり、コマ 
落ちが発生し、正常に再生できない場合がありまず。 

また、高画質ファイルが外のファイルを再生ずる場合も、 
サーバー機器の他のアプ1」ケーシヨンの動作状況により 
正常に再生できない場合がありまず。テの場合は、サー 
バー機器の他のアプ1」ケーシヨンの動作を終了してから 
ご利巧ください。 

- 


早送り•早戻しができない 

サーバー機器によっては、早送りや早戻しに対応してい 
ない場合がありまず。詳しくはサーバー機器の取扱説明 
書をご確認ください。 

また、サーバー機器が対応している場合でもコンテンツ 
によって早送りや早戻しが行えない場合がありまず。 

本機では、映像ファイルのみ早送りや早戻しに対応して 
いまず。音楽ファイルの早送りや早戻しには対応してい 
ません。 

■ 

再生がおかしい 

早送り•早戻し中に映像 
が止まったり、画像が乱 
れる 

映像の早送りや早戻し中に通信状態などによっては早送 
り、早戻し中に映像が止まる場合や画像が乱れる場合が 
ありまず。ネットワークの通信状態が混雑していない状 
態でご利巧ください。 

ネットワークの通信状態が混雑していない場合において 
もサーバー機器や、ファイルによっては映像が止まる場 
合や画像が却れる場合がありまず。 

- 


背景画面が真黒で表示さ 
れる 

音楽ファイル再生中や音楽のフォルダ内全曲再生中など 
では、「音楽再生画面設定」が「背景表示なし」に設定さ 
れていると背景画面が真黒で表示されまず。 

また、「音楽再生画面設定」を「テレビ映像を表示」にし 
た場合でも、データ放送やデジタルラジオ放送、外部入 
力で入力が無い場合などにおいては背景画面が真黒で表 
示されまず。 

■ 


背景画面のテレビ映像の 
番組を蜜更できない 

音楽ファイル再生中や音楽のフォルダ内全曲再生中など 
では、「音楽再生画面設定」を「テレビ映像を表示」に設 
定ずると、背景画面をテレビ映像で表示できまず。この 
隙のテレビ映像は最後に視聴していた番組 (ch) となり、 
再生中に番組 (ch) 変更を行えません。 

国 


写真が小さく表示される 

静止画ファイルによっては拡大表示やスライドシヨー再 
生を行った隙に小さく表示される場合がありまず。 

- 
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故障かな？と思ったら（つづき) 


AV ネットワーク：本機で再生するとき（つづき) 


このようなとさは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 

再生がおかしい 

スライドシヨー再生中に 
音が鳴らない 

スライドシヨーの再生中に音を鳴らずには、音楽ファイ 
ル選択後、 「y ニュー」一「スライドシヨー曲設定」を行 
し、、音楽つァイルを事前に登録ずる必要がありまず。 
音声を登録している場合でも、「スライドシヨー曲設定」 
で「非再生」になっている場合には、音が鳴りませんの 
で「再生」に設定してください。 

また、「再生」に設定している場合でも、本機が対応しな 
い音楽ファイルや、サーバー機器が接続ごれていない場 
合、サーバー機器が配信できない状態のときには音が鳴 
りませんのでごを意ください。 

晒 

再生•表示ずる順番がお 
かしし、 

音楽のフォルダ内全曲再生や、静止画}広大表示中での左 
ちキーによる別の静止画表示の隙にサーバー機器側で再 
生中のファイルを削除ずると再生される曲の順番が変更 
ごれる場合がありまず。サーバー機器側で再生中のファ 
イルやフォルダの削除は行わないようにしてください。 

- 

音の再生が停止ごれても 
再生画面が継続して表示 
される 

音楽ファイルの再生や、音楽のフォルダ内全曲再生中に 
音の再生が停止しても、背景の映像のみ継続して表示さ 
れる場合があります。 

しばらく待つと AV ネットワークの一覧画面に戻りまず 
ので、しばらくお待ちください。 

- 

静止画の回転ができない 

スライドシヨー再生中には画儘の回転^1能はご利巧いた 
だけません。また、 AV ネットワークの一覧画面表示中 
でのサムネイルの回転は行えませんのでごを意ください。 

- 

一時停止していたら勝手に 
巧まが再開された 

本機では、映像や音楽再生中に一時停止を行った場合、約 

1分間 （ 液晶テレビの場合は約] 0分間、ただし、音楽の 
場合は約1分間）経過すると自動的に再生を再開します。 

晒 

再生が勝手に終了した 

テレビ番組の視聴予約時 
間になった 

視聴予約の実行時間になると、再生を自動的に停止して 
テレビ番組の視聴準備を行しほず。 

晒 

ネットワークやサーバー 
機器との接続が切断した 

t7\N ケーブルが扳けたり、ネットワーク機器の電源が 
OFF されたり、サーパ'-機器側での配信が停止された可 
能性があります。ネットワーク接続や各ネットワーク機 
器の電源、サーバー機器の状態をご確認ください。 

- 

ネットワーク状態が混雑 
している場合 

接続しているネットワークの通信状態が混雑している場 
合、サーバーとの通信が途切れて自動的に再生が停止ず 
る場合がありまず。ネットワークの通信状態が混雑して 
いない状態でご利巧ください。 

- 

静止画ファイルの拡大表 
示中やスライドシヨー中、 
滕手に再生が終了した 

本機では静止画ファイルを拡大表示している場合やスラ 
イドシヨー再生を行っている場合に、同一の静止画ファ 
イルを3分間な上続けて表示すると、拡大表示やスライ 
ドシヨー再生を停止します。また、スライドシヨー再生 
中ではスライドシヨーの設定の「繰り返し」の設定を「し 
ない」に設定している場合、フォルダ内の最後の静止画 
を表示したあと再生を停止しまず。 

- 
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AV ネットワーク：本機で再生するとき（つづき) 


このよラなとさは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 

再生が勝手に終了した 

再生が終了して、「ネッ 
トワーク状態変更中でず 
しばらくたってからや 
りなおしてください」と 
表示された 

DHCP での IP アドレスの変更や IJ - ス期間の終了の隙 
や、 AutoIP と DHCP での IP アドレスなどの IP アド 
レスに変更がある場合には、ファイル再生中であっても 
再生を停止して IP アドレスの変更を行いまず。頻繁に 
発生ずる場合には、 DHCP サーバー機器側で DHCP の 
IP アドレスの1」ース期間を長くずるなどの設定を行って 
くだごい。 DHCP の設定に関しては DHCP サーパ'-機 
器の取扱説明書をご確認ください。 

- 

一時停止、早戻し、早送り 
状態から通常再生に戻す 
と勝手に再生が終了した 

映像や音楽ファイルの再生中に、ファイルの再生終了時 
間のぶくで一時停止、早戻し、早送り状態から通常再生 
に戻ずと再生中のファイルの再生を停止しまず。 

- 

ファイルの ムーブ やダ 
ビングがでさない 

サーバー機器が公開して 
いるファイルのムーブや 
ダビングがでさない 

本機では、サーバー機器が公開しているフォルダやファ 
イルなどを、本機の内蔵 HDD やカセット HDD、SD 力一 
ドなどにムーブしたり、 ダビングずることはでさません。 

- 

ファイルをなをでさない 

サーバー機器が公開して 
いるファイルを本機に保 
存でさない 

本機では、サーバー機器が公開しているフォルダやファ 
イルなどを本機に保をずることはでさません。 

- 

詳細情報が取得できない 

詳細説明を表示できない 

詳細情報を表示でさるのは映像、音楽だけです。静止画 
の詳細情報は表示できません。また、映像、音楽、静止 
画な外のファイルやフォルダ、サーバーなどに関しての 
詳細情報は表示できませんのでごを意ください。 

■ 

詳細説明を表示しても詳 
細情報がない 

詳細情報の内容はサーバー側の仕様に依をしまず。サー 
ノ（一機器側の機能として詳細情報を出立ない場合があり 
まず。また、ファイルの種類によっても詳細情報を出さ 
ない場合があります。このような場合は詳細情報を表示 
でさませんのでごミち意ください。 

■ 

画面表示が利用でさない 

画面表示が利巧できない 

静止画ファイルの拡大表示中やスライドシヨー中には画 
面表示機能はご利巧いただけません。 


表示される文字がおか 
しい 

一覧などで表示される文 
字がおかしい 
または、表示されない 

サーバー機器によっては、ファイル名やフォルダ名など 
が文字化けして表示される場合や、全く表示されない場 
合があります。 

詳細説明で表示される情報も、文字化けして表示される 
場合や、全く表示されない場合がありまず。 

このような場合は本機でファイルの再生や表示が行えな 
い場合がありまずのでごミち意ください。 

m 
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本機ではデジタル放送のとき、乂ールで送られてくる情報とは別に、状況に合りせて「乂ツセージ」 
が表示されまず。主な乂ツセージとテの内容は下記の通りでず。 


全般について 


乂ッセージ 

内容または対処のしかた 

B-CAS 力ードを正しく挿入してください 

B-CAS 力ードが本体に正しく挿入されているか、「目- CAS 力ードの挿入」 G 因をご覧に 
なり確認してくださし、。 

放送チヤンネルではないため、視聴でさません 
]- ド： E200 

このチヤンネル（番組）は、本機では視聴することができません。 

降雨対応放送を受信中 

コード： E 201 

雨などの影響で衛星からの電波が弱くなり、降雨対応放送に切り換わりました。天候が回 
復すれば自動的に元の放送に戻ります。 

受信レベルが低下しています 

(コード： E201) 

受信レベル：*本 

(正常に受信するたゆの目安は4日な上です） 

アンテナ線が正しく接続されているか確認してください 

--時的に電波が弱くなっている。 

•アンテナの調整が正しくできているか、アンテナ線は正しく接続されているか、 「BS/ 
CS アンテナの接続」 GS と 「CH 合せ旧 S)J またはに H 合せ （CS)」 ^をご覧に 
なり確認してくださし、。 

アンテナ接続や天候などの影響によりご覧になれません 

(コ-ド： E202) 

受信レベル：本本 

(正常に受信するための目安は4日が上です） 

アンテナ線が正しく接続されているか確認してください 

•アンテナの調整が正しくできているか、アンテナ線は正しく接続されているか、 「BS/ 
CS アンテナの接続 J EB と I'CH 合せ （BS)J または KH をせ （CS)J の をご覧に 
なり確認して < ださい。 

-放送局の整備などで電波が停止していることもありまず。 

•雷雨や豪雨のような気象条件により、受信できなくなることがあります。天候が回復す 
れば自動的に元の放送に戻ります。 

現在、この放送は休止しています 
コード： E203 

選局した于ヤンネルでは、現在、番組を放送していません。他のチヤンネルをご覧ください。 

このチヤンネルはありません 

]- ド： E204 

選局した于ヤンネルでは、放送が行われていません。 

チヤンネル登録されていません 

コンパ’ーター電源の保護が働いています 
(コ-ド： E209) 

アンテナ線とアンテナが異常ないか確認ください 
コンパ'-夕一電源の設定が「連動」になっている場合は 
「切」にしてください 

アンテナのコンバーター電源がシヨートしています。「目 S/CS アンテナの接続」 g 白をご 
覧になり、アンテナやアンテナ線に問題がないか確認してください。 
m を巧すと「メこュー」 一 「コンバーター電源 J 設定を表示することがでをます。 

このチヤンネルはご覧になれません 
コード： E210 

本機の対応していないサービスを選局しました。他のチヤンネルを選局してください。 

この巨- CAS 力ードは読み取れません 
ちう]度挿入しなおすか 
正しい B-CAS 力ードを挿入してください 
コード： ECO] 

B-CAS 力ードな外のに力ードが挿入されている場合や、力ードの表裏が逆に挿入されて 
いる場合などで、 B-CAS 力ードを正しく読み取れていません。 

B-CAS 力ードをもう一度挿入しなおすか、正しく挿入してください。 

このチヤンネルはご契約されていません 
ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 
ご連絡 < ださし、 

コード：本本本本 

ご契約しているチヤンネルかお確かめのうえ、ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 
ご連絡ください。 

契約期限が切れています 

ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 

ご連絡 < ださし、 

コード：本本本本 

ご覧の于ヤンネルの契約内容をお確かめのうえ、ご覧のチヤンネルのカスタマーセンター 
へご連絡 < ださい。 

このチヤンネルはご覧になれません 
ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 
ご連絡 < ださし、 

コード：本本本本 

ご契約しているチヤンネルかお確かめのうえ、ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 
ご連絡ください。 

B-CAS 力ードの交換が必要です 
ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 
ご連絡ください 

コード：本本本本 

B-CAS 力ードに不具合が発生していることがあります。ご覧のチヤンネルのカスタマー 
センターへご連絡ください。 

この目- CAS 力ードは使用でさません 
ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 
ご連絡<ださい 

コード：本本本本 

B-CAS 力ードに不具合が発生していることがありまず。ご覧のチヤンネルのカスタマー 
センターへご連絡ください。 

まちなく電源が切れます 

才つ タイマー @リ または無操作電源オフ匹因が設定されているため、メッセ—ジが表示さ 
れてから約]分後に電源がスタンバイになります。 

前回才つタイマー(または低消費電力機能）により電源 
を切りました 

前回才つタイマー匹 田、 無操作電源オフ 图 0または無信号電源才つ固0により、電源がス 
タンバイになった後、最初の電源オン時に表示されます。 


* * * * には英数字が表示されます。 
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iin^ns / + ^ームム .,+ で W " ム。 H DD (またはカセット H DD ) の初期化に失敗しました。 

たはカセ’ソト HDD ) の初期化かで AC 電源プラグをおき、スタンバィ/受像ランプが消灯してから電源を入れてください。その後、再 

度 HDD (またはカセット HDD ) 初期化^を行ってください。 


力わット HDD が挿入されていません 

カセット HDD を入れないで録画しようとした場合などに表示されます。 

カセット HDD をス□ットに入れてください。 

挿入されたカセット HDD を認識しました 

カセット HDD をス□ットに入れたとき表示されます。 

カセット HDD が初期化されていないため録 
画できません 

未フォーマットのカセット HDD に録画しようとした場合に表示されます。 

メこュー「初期設定」一「ディスク設定」^で初期化を行ってください。 

このディスクはセキユアが応カセット HDD 
ではないのでこの番組は録画でさません 

セキュア非対応カセット HDD にコピーワンスやダビング]0のデジタル放送番組を録画しようと 
した場合などに表示されます。コピーワンス番組の録画を行う場合はセキュアが応カセット HDD 
nVDR-Sj をご使巧ください。 

まちなく予約録画を開始いたします 
カセット HDD が挿入されていないので HDD 
に録画します 

カセット HDD を入れないで、カセット HDD に録画予約をした場合などに表示されます。カセット 
HDD をス□ットに入れてください。 
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移動を中止しました 

移動她理中止の操作により、移動処理を中止した。 

番組数び最大になりました 
番組を削除してください 

録画済み番組数が上限（弓弓弓）になりました。で要な録画済み番組を消去してください。 

班晒 

番組がコピーガードされています 
録画でさません 

コピーガードがかかっている番組を録画しようとした。コピーガードのかかっている番組は録画でき 
ません。 

HDD (またはカセット HDD ) の準備中です 
しばらくお待ちください 

HDD (またはカセット HDD ) の立ち上げ中、または HDD (またはカセット HDD ) が省電カモー 
ドに入っているとさに HDD (またはカセット HDD ) をアクセスする操作をした。 

しばらく待ってから操作を行ってください。 

HDD (またはカセット HDD ) の初期化中で 
ず 

しばらくお待ちください 

HDD (またはカセット HDD ) の初期化を行った。 

メッセージが消えてから操作してください。 

HDD (またはカセット HDD ) にアクセスで 
きません （1) /に） 

録画•再生または録画番組操作時などで HDD (またはカセット HDD ) にアクセスできなかった場 
合し表ルされます。 

AC 電源プラグを抜き、スタンバイ/受像ランプが消灯してから電源を入れて、もう一度同じ操作を 
してください。繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 

HDD (またはカセット HDD ) にアクセスで 
きません （3) 

他の力わット HDD 対応機器で使巧されたカセット HDD が正常に終了されなかった場合に表示され 
ます。 

カセット HDD 対応機器で正常に終了してからご使用ください。 

HDD (またはカセット HDD ) にアクセスで 
さません 

再生を停止しました 

再生中に HDD (またはカセット HDD ) にアクセスでさなくなった場合に表示されます。 

AC 電源プラグを抜き、スタンバイ/受像ランプが消灯してから電源を入れて、ちう一度同じ操作を 
してください。繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 

HDD (またはカセット HDD ) にアクセスで 
さません 

録画を停止しました 

録画中に HDD (またはカセット HDD ) にアクセスできなくなった場合に表示されまず。 

AC 電源プラグをおき、スタンバイ/受像ランプが消灯してから電源を入れて、もう一度同じ操作を 
してください。繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 



HDD (またはカセット HDD ) 容量がいっぱ 
いです 

録画を停止しました 

HDD (またはカセット HDD ) 容量が少なく 
なっています 

録画時間が2斗時間を越えましたので録画を 
停止しました 

HDD (またはカセット HDD ) 容量が足りま 
せん_ 

録画中は操作できません 


録画中に HDD (またはカセット HDD ) の空き容量がなくなりました。す要な録画済み番組を消去 
して < ださし、。 

HDD (またはカセット HDD ) の空き容量が残り少なくなっています。不要な録画済み番組を消去し 
て < ださし、。 

連続2斗時間な上録画しようとした。]回の録画時間は23時間己弓かまでにしてください。 

不要な録画済み番組を消去して 、 HDD (またはカセット HDD ) 容量を確保してください。 

録画中に一時停止操作をしたとさなどに表示されまず。録画中は一時停止操作はできません。 


再生中は操作できません 

再生中に選局操作などをした。再生中は選局操作はできません。 

ダビング中です 

ダビング中はテの操作はできません。 

移動中です 
停止はでさません 

移動她埋中はテの操作はできません。 

ダビングを中止しました 

ダビング処理中止の操作により、ダビング処理を中止した。ダビング処理を再開するときは、ダビン 
グの手順にちとづいて、再度、ダビング操作をおこなってください。 


お好みや使巧状態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 





インタ I ネット AV ネツトワ I ク 
サ—ビスを楽しむを楽しむ 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 














X ツセージ表示一覧（つづさ) 


ブラウザ操作のとき 


通信テスト実行中 


X ッセージ 

内容または対処のしかた 

接続に失敗しました 

L^N ケーブルの接続を再確認してください 
(コ-ド： H010) 

U\N ケーブルが正しく接続されているか確認してくだごい。 

接続に失敗しました 

(コ-ド： H011) 

いったん、電源プラグを抜き、スタンバイ/受像ランプが消灯してから電源 
を入れて、もう一度同じ操作をしてください。繰り返し表示される場合は、 
お買い上げの販売店にご相談ください。 

IP アドレスまたはサブネットマスクがす正でず 

LAN 設定を確認してください 
(コード： H020) 

IP アドレス/サブネットマスクが異帛もしくは割りあてられていません。に P 設 
定/ニューにて IP アドレス/サブネットマスクの設定を確認してください。画 

デフオルトゲートウてイがす正でず 

LAN 設定を確認してください 
(コ-ド： H021) 

IP アドレス/サブネットマスクが異常もしくは割りあてられていません。 
に P 設定ニューにてデフオルトゲートウェイの設定を確認してください。 

画 

IP アドレスまたはサブネットマスクが不正でず 

L^N 設定を確認してください 
(コード： H022) 

IP アドレス/サブネットマスクが異常もしくは割りあてられていません。 
に P 設定 ニューにて DNS の設定を確認してください。^ 

サーバーの接続に失敗しました 
(コード： H030) 

ルーター、回線終端装置、光ファイバー (FTTH) 回線の接続などの確認を 
してくださし、。 

IP アドレスが重複しています 

LAN 設定を確認してください 
(コード： H040) 

他の機器で使われている IP アドレスが設定されていまず。に P 設定 y ニュー 
にて IP アドレスを重複しない設定に変更してください。^ 

通信テストを開始できませんでした 
(コード： H050) 

いったん、電源プラグをなき、スタンバイ/受像ランプが消灯してから電源 
を入れて、もう一度テストを実行してください。繰り返し表示される場合は、 
お買い上げの販売店にご相談ください。 

リンク□一カルアドレスが割り当てられています 
インターネットには接続でさません 
(コ-ド： H060) 

インターネットに接続ずるには IP アドレス/サブネットマスクの設定を蜜要 
してくだごい。 DLNA 機器との接続は可能でず。 

サーバーとの通信に失敗しました 
(コード： H070) 

しばらくたってから再度実行してください。 
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ブラウザ操作のとき（つづき) 


代表的なエラーを記載していまず。 


X ッセージ 

内容または対処のしかた 

接続に失敗しました 

LAN ケーブルの接続を再確認してください 

(コ-ド: V010) 

♦ UVN ケーブルが正しく接続されているか確認してくだごい。 

♦本機ヒルーターの主電源を一度切り、数分待ってから入れ直して<だ立い。 

♦カテゴリ ー 5 または 6 の LAN ケーブルをお使いになっているか確認してくだ立い。 

接続に失敗しました 
(コード: VOID 

♦いったん、電源プラグを抜き、スタンバイ/受像ランプが消灯してから電源を入れ 
て、もう一度同じ操作をしてください。繰り返し表示される場合は、お買い上げの 
販売店にご相談ください。 

♦本機とルーターの主電源を一度切り、数分待ってから入れ直してくだごい。 

♦カテゴリ ー 5 または 6 の LAN ケーブルをお使いになっているか確詔してくだごい。 

ネットワーク状態変更中です 
しばらくたってからやりなおしてください 
(コ-ド: V013) 

♦しばらくたってから、もう一度同じ操作をしてください。テれでも、症状が改善ご 
れない場合は、ルーターの接続や DHCP 機器の設定を確認してください。 

♦本機とルーターの主電源を一度切り、数分待ってから入れ直してくだごい。 

♦カテゴリ ー 5 または 6 の LAN ケーブルをお使いになっているか確詔してくだごい。 

IP アドレスが重複していまず 

LAN 設定を確認してください 
(コ-ド: V040) 

♦他の機器で使われている IP アドレスが設定ごれていまず。に P 設定 y ニューにて 
IP アドレスを重複しない設定に蜜要してください。閣 
♦本機とルーターの主電源を一度切り、数分待ってから入れ直してくだごい。 

♦カテゴリ ー 5 または 6 の LAN ケーブルをお使いになっているか確詔してくだごい。 

ホストまたはプ□キシに接続できません 

♦ ISP 設定メニュー中のち設定が正しいか確認してくだ立い。^ 

♦ UVN ケーブルが正しく接続されているか確認してくだごい。 

♦接続先の URL が正しいか確認してくだごい。 

URL が正しくありません 

接続が拒否されました 

プ□キシを解決できません 

ホストを赃決でさません 
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X ツセージ表示一覧（つづさ) 


ブラウザ操作のとき（つづき) 


ブラウザ操イ乍中（つづき) 


X ッセージ 

内容または対処のしかた 

SSL / SSH 認証でエラーが発生しました 

♦セキュ1」ティ設定により毎回 y ッセージが出る場合がありまず。セキュ 
|」ティ設定を確認してください。 

♦しばらくたってから、もう一度同じ操作をしてください。テれでも、症 
状が改善されない場合は、ページ側の原因により、このページを表示で 
きない可能性がありまず。 

SSL エンジンが見つかりません 

SSL エンジンが設定できません 

SSL の接続の終了に失敗しました 

タイムアウトエラーが発生しました 

接続先の URL が正しいか確認してください。 

ISP 設定メニュー中の各設定が正しいか確認して< だ立い。四 

サーバーに□グインでさません 

しばらくたってから、もう一度同じ操作をしてください。テれでも、症状 
が改善されない場合は、ページ側の原因により、このページを表示でさな 
い可能性がありまず。 

ページが見つかりません 

ページが見つからなかった場合に表示されまず。 

接続ホの URL が正しいか確認してください。 

テれでも、を状が改善されない場合は、ぺージ側の原因により、このぺ一 
ジを表示できない可能性がありまず。 

エラーが発生しました 

ブラウザ内でなんらかのエラーが発生しました。もう一度同じ操作をして 
ください。繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店にご相談くだ 
さし、。 

y モ1」不足でず 
強制的に復隔しました 

「ネット」ボタンを巧しブラウザを終了し、もう一度「ネット」ボタン巧 
しブラウザを再起動してください。テれでも、症状が改善されない場合は、 
このページを表示できない可能性がありまず。 

なお、 「 y モ IJ 不足でず。強制的に復睛しました。」 y ッセージが出た後に、 
Wooonet に接続しまず。 

y モ IJ 不足のため、ページの一部を正しく表示で 
さない可能性がありまず 

CA 証明書が無効です 

時刻が正しく設定されているかご確認ください。 

証明書認証時にサーバー証明書を検証できない場合に表示されまず。 

セキュ1」ティ証明書の発行元が信頼できません。 
続けまずか？ 

時刻が正しく設定されているかご確認ください。 

証明書認証時に発行元のルート CA 証明書がない場合に表示されまず。 

CA 証明書の読み化みでエラーが発生しました 

時刻が正しく設定されているかご確認ください。 

なんらかのエラーが証明書認証時に発生した場合に表示されまず。 
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映像コンテンツ再生中 


X ッセージ 

内容または対処のしかた 

接続に失敗しました 

[7 \N ケーブルの接続を再確認してください 

(コード： V 010) 

♦ 1 J\N ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 

なお、本 y ッセージ出力後に LAN ケーブルを接続しても、映像コンテンツの 
再生は始まりません。再生ずる場合は、ネットボタンを押しブラウザを終了後、 
再度ネットボタンを巧しブラウザを起動しなおず必要がありまず。 

♦本機とルーターの主電源を一度切り、数分待ってから入れ直してください。 
♦カテゴリー日または 6 の LAN ケーブルをお使いになっているか確認してください。 

接続に失敗しました 

(コード: V 011) 

♦いったん、電源プラグを抜き、スタンバイ/受像ランプが消灯してから電源を 
入れて、もう一度同じ操作をしてください。繰り返し表示される場合は、お買 
し、上げの販売店にごネ目談ください。 

♦本機とルーターの主電源を一度切り、数分待ってから入れ直してください。 

♦カテゴ IJ - 日または 6 の LAN ケーブルをお使いになっているか確認してください。 

ネットワーク状態蜜要中でず 
しばらくたってからやりなおしてください 
にード： V 013) 

♦しばらくたってから、もう一度同じ操作をしてください。テれでも、症状が改 
善ごれない場合は、ルーターの接続や DHCP 機器の設定を確認してください。 
♦本機とルーターの主電源を一度切り、数分待ってから入れ直してください。 
♦カテゴリー日または 6 の LAN ケーブルをお使いになっているか確認してください。 

IP アドレスが重複していまず 

17 \N 設定を確認してください 
に-ド： V 040) 

♦他の機器で使われている IP アドレスが設定ごれていまず。 IP ァドレスを重複 
しない設定に変更してください。 

♦本機とルーターの主電源を一度切り、数分待ってから入れ直してください。 
♦カテゴリー日または 6 の LAN ケーブルをお使いになっているか確認してください。 

サーバーとの通信に失敗しました 
(コード: VI 10) 

サーバーとの通信が切断されました。しばらく待って再度実行してください。 

サーパ'-の検出に失敗しました 
(コード： VI 20) 

DNS (ド y インネームサーパ'-)による配信サーパ'-の名前解決に失敗しました。 
しばらく待って再度実行してください。 

サーバーとの通信に失敗しました 
(コード： VI 30) 

サーパ'-からエラー応答がありました。しばらく待って再度実行してください。 

サーバーとの通信に失敗しました 
(コード： VI 40) 

サーバーから映像が配信されませんでした。しばらく待って再度実巧してくださ 
い。 

サーバーとの通信に失敗しました 
(コード： V 210) 

映像を再生ずるために必要な雛の取得に失敗しました。しばらく待って再度実行 
してくださし、。 

また、時刻が正しく設定されているかご確認ください。 

サーバーとの通信に失敗しました 
(コード： V 220) 

サーバーとの通信に失敗しました 
(コード： V 230) 

映像を再生ずるために必要な雛の取得先サーバーの署名認証に失敗しました。し 
ばらく待って再度実行してください。 

サーバーとの通信に失敗しました 
(コード： V 310) 

映像を再生するために必要なデータの取得に失敗しました。しばらく待って再度 
実行してください。 

システムエラーが発生しました 
(コード： V 410) 

システムエラーが検出ごれました。しばらく待って再度実行してください。 

システムエラーが発生しました 
(コード： V 42 0) 

システムエラーが発生しました 
(コード： V 43 0) 

システムエラーが発生しました 
(コード： V 44 0) 
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ブラウザ操作のとき（つづき) 
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を楽しむ 


お好みや使巧状態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


テの他 




X ツセージ表示一覧（つづさ) 


AV ネットワーク操作のとき 


AV ネットワーク再生 


X ッセージ 

内容または対処のしかた 

ネットワークに接続できません 

LAN ケーブルが正しく接続されているか確認してくだ立い。 

システムエラー 

ネットワークに接続できません 

いったん、電源プラグを抜き、スタンバイ/受像ランプが消灯してから電 
源を入れて、もう一度同じ操作をしてください。繰り返し表示される場合 
は、お買い上げの販売店にご相談ください。 

認証でさません 

ネットワーク状態蜜要中でず 
しばらくたってからやりなおしてください 

しばらくたってから、もう一度同じ操作をしてください。それでも、症状が改 
善されない場合は、ルーターの接続や DHCP 機器の設定を確認してください。 

IP アドレスが他の機器と重複していまず 
ネットワークに接続できません 

他の機器で使われている IP アドレスが設定されていまず。 IP アドレスを 
重複しない設定に変更してください。 

サーバーが見つかりません 

サーバーを接続しているか確認してください。サーパ'-側での本機の登録 
が必要な場合がありまず。サーバー側の設定の確認を行ってください。詳 
しくはサーノ（一の取扱説明書をご確認ください。 

サーバーやルーターの電源が入っていることを確認してください。 

ネットワーク機器の設定が正しくされているか確認してください。 

すべてのサーバー機器との動作、機能を保証ずるものではありません。 

フオルダ、および、ファイルが見つかりません 

サーバーに公開コンテンツが無い、または、選択した階層にコンテンツが 
ありません。サーバーにコンテンツを格納する、または、コンテンツの格 
納されている階層を選択してください。 

ネットワーク機器の設定が正しくされているか確認してください。 

ずべてのサーバー機器との動作、機能を保証ずるものではありません。 

階層が深いため操作できません 

選択したフォルダ、コンテンツがフォルダ階層の深い場所にある場合、表 
示•拡大などの操作が行えません。サーバー側を設定してフォルダ、コン 
テンツの階層をほく設定してください。詳しくはサーバーの取扱説明書を 
確認してください。 

再生でさません 

本ファイルをご利巧頂けません 

本機では選択したファイルは再生*表示できません。選択したファイルが 
本機が対応しているファイル形式であるかどうか確認してください。本機 
が対応しているファイル形式であった場合でも一部再生できない場合があ 
りまず。サーバーが配信しているファイルやファイル形式などの詳細は、 
サーバーの取扱説明書をご確認ください。ずべてのファイルの再生を保証 
するをのではありません。 

突然、本 y 、 ソセージが頻繁に発生し、再生ができなくなった場合などは、 
いったん、本機の AC 電源プラグを扳き、スタンバイ/受像ランプが消灯 
してから電源を入れて、もう一度同じ操作をしてください。 

サーバー機器によっては、サーバー機器側で電源オフ後、再度電源オンず 
る必要がある場合もありまず。サーバー機器側の電源オフ、電源オンに関 
してはサ ー / く'-機器側の取扱説明書をご確認ください。 

著作権保護されたファイルを再生ずる場合、 サーバーが DTCP - IP 機能に 
対応しているかどうか確認してください。 

再生でさません 

サーバーからの応答がありません 

サーバーがファイルを配信できない状態です。選択したファイルが、サー 
バーから配信可能かご確認く ださい。 また、サーバーからの同時配信数の 
制限によって配信できないこともありまず。詳しくはサーバーの取扱説明 
書をご確認ください。 

再生でさません 

ファイルは著作権保護されてしほず 

本機では選択したファイルは再生*表示できません。本ファイルは著作権 
が保護されていまず。 
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AV ネツトワークサーバ- 


下記のメッセージは、 AV ネットワーク設定画面晒で確認でさます。 


X ッセージ 

内容または対処のしかた 

接続に失敗しました 

LAN ケーブルの接続を再確認してください 
にード： S 010) 

U \ N ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 

接続に失敗しました 
電源を切って入れ直してください 
(コード: SOI 1) 

いったん、電源プラグを抜き、スタンバイ/受像ランプが消なしてから電 
源を入れて、もう一度同じ操作をしてください。繰り返し表示される場合 
は、お買い上げの販売店にご相談ください。 

認証できません 
にード： S 012) 

ネットワーク状態変更中です 
しばらくたってからやりなおしてください 
にード： S 013) 

しばらくたってから、もう一度同じ操作をしてください。テれでも、症状 
が改善されない場合は、ルーターの接続や DHCP 機器の設定を確認して 
ください。 

IP アドレスが重複していまず 

LAN 設定を確認してください 
(コード： S 040) 

他の機器で使われている IP アドレスが設定されていまず。 IP アドレスを 
重複しない設定に変更してください。 

一文字目を英字で入力してください 
にード： S 101) 

サーバー名は、一文字目を英字で設定してください。数字や英字な外の記 
号を一文字目に使巧ずることはできません。 
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AV ネットワーク操作のとさ（つづさ) 
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録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
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お好みや使巧状態 
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その化 

デジタル放送について . 

受信契約について . 

■ B - CAS 力ードによる限定受信システム （ CAS ) のしくみ 

■ BS デジタル放送の有料放送視聴の手続さについて . 

■ 110度 CS デジタル放送の有料放送視聴の手続さについて 

アナ□グ放送からデジタル放送への移行について…" 

ffl 語解説 . 

；><ニュー階層 . 

Quick Rererence . 

■ Remote Lontroi Buttons and Functions . 

■ Basic Operations . 

it m . 

外形寸法について . 

ソフトウエアのライセンス情報 . 

保証とアフターサービス（必ずご覧ください） . 

お客様ご相談窓 □. 

お問い合わせ彭断シート . 

索引 . 
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デジタル放送について 


デジタル放送には、 BS デジタル放送、110度 CS デジタル放送および地上デジタル放送がありまず。 

BS デジタル放送および110度 CS デジタル放送は、それぞれ東経110度に位置ずる放送衛星および通 
信衛星を利用したデジタル放送でず。本機では、110度 CS 対応 BS デジタルアンテナを使巧ずることで、 
両方の放送を受信することがでさまず。また、地上デジタル放送は、 UHF 帯域の電波を使って放送されま 
ずので、デジタル放送のチヤンネルに対応した UHF アンテナを使巧ずることにより、受信ずることがでさ 
まず。 


デジタルハイビジ3ン放送 . 

デジタル A イビジョンの放送つ才ーマットは走査線]]2日本（有効1080本）飛び越し走査の]日 80 i と走査線7日日本（有効72日本） 
順次走査の72 Op 放送の2種類があり、細部まできれいに表現され、臨場感豊かな映像を楽しめます。また、現行のテレビ放送とほぼ 
同等の画質のデジタル標準テレビ放送もありまず。 

多チャンネル放送 . 

デジタル信号圧縮技術により、従来のアナ□グ放送と比較して多チヤンネル放送が行えまず。デジタルハイビジョン放送やデジタル標準 
テレビ放送の多チャンネル化のほかに、独立データ放送やデジタルラジオ放送も行われます。 

っ ■—夕放送 . 

文字や静止画によって必要な情報を選んで画面に表示させることができる新しい放送でず。テレビ放送やラジオ放送の番組に連動した 
データ放送と、独立したデータ放送の2種類のデータ放送がありまず。データ放送では、電話回線を使用した視聴者参加番組やショッピ 
ン义バンキングなどの双方向サービスもあります。（インターネット網への接続が必要な場合もあります） 

サラウンド-ステレオ . 

音声信号圧縮技術 MPEG -2 AAC で式の採巧により、最大己.1チャンネルのサラウンド音声の番組も放送され、臨場感ある音声をお楽 
しみいただけまず。ただし、日.1チャンネルのサラウンド音声をお楽しみいただくには AAC 方式の光デジタル音声入力に対応したオーデイ 
才機器を接続ずる必要がありまず。 

[5.1 チヤンネル：日チヤンネルステレオ+低域強調チヤンネル] 

電モ番組ガイド （EPG : Electronic Program Guide ). 

デジタル放送では、それぞれの放送に対して約]週間分の番組情報が送られることがありまず。電子番組ガイドを利巧し、画面上にそれ 
ぞれのデジタル放送の番組表を表示させ、番組表から番組を選んで詳細情報を表示させたり、視聴や録画したい番組を事前に予約したり 
ずることがでをまず。 

BS デジタル放送について 

BS デジタル放送は、東経]]日度に位置ずる放送衛星を利用したデジタル放送でず。デジタル A イビジョン放送が中也であり、無料放送 
が多いのも特長でず。（一部有料放送もあります） 

基本的に放送事業者ごとの放送となるため、視聴契約や登録が必要な場合は放送事業者ごとに申し化みが必要です。 

110度 CS デジタル放送について 

110度 CS デジタル放迸よ、東経]]日度に位置する通信衛星を利巧したデジタル放送です。巨 S デジタル放送とは異なり、デジタル標準テ 
レビ放送が中也であり、映画、スポーツ、エンターテイ/ントなど有料専門チャンネルが多いのが特長です。（一部無料放送もあります） 

地上デジタル放送について 

2003年]2月から順次、放送を開始している地上波の UHF 帯を使用したデジタル放送です。デジタル /W ビジョン放送に加えて、データ 
放送や双方向データサービスなどがあります。地上アナ n グ放送に比べてゴーストなどの影響を受けにくいのも特長でず。（有料放送はあり 
ません。） 


♦ ]]0度 CS デジタル放送は、従来の CS デジタル放送スカイパーフエク TV ! (スカパー!)(東経]28度、]24度の 
」 CSAT -3、」 CSAT -4 を利巧）とは異なる放送でず。従来のスカイパーフエク TV ! (スカパー!)放送を受信ずるには、専巧 
デジタルチューナーが必要でず。本機では受信できません。 

♦本機に同捆しておりまず「ファーストステップガイド」内の各放送事業者への申し化み書は、差出有効期限が過ざたものでも 
お客様にご迷惑をお掛けずることなく郵送されまずので、テのままご投函ください。 
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• B - CAS 力ードの取り扱いの詳細については、力ードの台紙に記載されている説明をご覧くだごい。 

• B - CAS 力ードについてのお問い合わせ先 

B-CAS カスタマーセンター TEL: 0570 - 000 - 250 

受付時間：10 : 00〜20 : 00 (年中無休） 
http ソ / www . b - cas - co.jp 


デジタル放送を視聴ずる場合には、必ず B - CAS 力ードを挿入してください。 

B - CAS カードは、有料放送の契約や放送局からの X ッセージの管理等のほか、著作権保護の為のコピー制御にも 
利用されていまず。 


( 株） B-CAS 


契約につし、て 


はじめに 


テレビを 
設置ずる 


インタ—ネット AV ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定困つた 


サ—ビスを楽しむを楽しむ 


に合せて設定ずるしたいときときは 


テレビを番組を 録画番組•写真接続した 
楽しむ 録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむ 
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受信契約について（つづさ) 


BS デジタル放送の有科放送視聴の手続きについて 


♦ WOWOW 、 スター•チャンネルハイビジョンなどの BS デジタル放送の有料放送サービスを受信するためには、 B - CAS 力ード（ホ 
力ード）の登録のほかに、個別の受信契約が必要となりまず。 

♦有料放送を視聴ずるには、お客様の視聴したい番組を放送している放送局へ加入申し化みをして契約ずる必要がありまず。本機 
に同捆ごれている加入契約書に必要事項をご記入のうえ、ポストに投函してください。 

♦詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください。 

♦お問い合わせの際は、電話番号はお間違えのないようにお願いいたしまず。 


2日]]年]月現在の BS デジタル放送局 （ NHK と有料放送局）の電話番号、ホームページアドレスおよびチヤンネル番号は、 
次のようになっておりまず。 


BS が送局 

お問い合わせ電話番号/ 
ホームページアドレス 

BS 放送局 

お問い合わせ電話番号/ 
ホームページアドレス 

NHK BS 1 

NHK BS 2 

NHK デジタル A イビジョン 
り01、102、 103 ch ) 

0120 - 151515 

(受信契約専巧つリーダイヤル） 

受付時間弓:日日〜22:00 (月〜金） 

弓:00〜20:00让•日•祝日） 
http :// www . nhk . or . jp / jushinryo / 

WOWOW 

(1 弓1、 192. 1弓 3 ch ) 

0120 - 580807 (つリーダイヤル） 

受付時間弓:00〜2日:日日（年中無休） 
http :// WWW . WOWOW . co . Jp / 

NHK 衛星放送受信契約をされていない舟ま、 NHK と衛星放送受信契約が 
必要です。 

WOWOW はテレビ放送のみの視聴申し込みが必要な放送です。 

独立データ放送 （791 ch ) は無料放送です。 

スタ—.モヤンネル 
カスタマーセンター 
に00 ch ) 

0570 - 013 - 111 
受付時間] 0:00〜18:00 (年中無休） 
PHS 、 IP 電話のお客様は 045-33 弓-039弓 
http :// www . star - ch . jp / 

スター.チヤンネルハイビジョンの加入申 
化みは、下記のスカパー./ e 2 カスタマー 
センターへお問い合わせく ださい。 


スタ—.チヤンネル A イビジョンはテレビ放送のみの視聴申し込みが必要 
な放送です。独立データ放送 ( SOOch ) は無料放送でず。 



♦ NHK では、 BS デジタル放送の y ッセージ機能を利巧して受信確認を行っていまず。ずでに NHK と衛星放送受信契約され 
ていても、本機に同捆ごれている「巳- CAS 力ードユーザー登録はがき」をお送りいただけない場合、または、はがきを送っ 
ても下部の「はい」に〇がついていない場合は、 B - CAS 力ードを挿入して30曰経過後 、 NHK - BS デジタル放送のチャン 
ネルに合わせると、画面左下に NHK への ご連絡をお願いずる y ッセージが表示されまず。このメッセージは、画面に表示さ 
れる NHK のフ1」ーダイヤルにお電話いたださ、 B - CAS 力ード番号（ホカード）、住所、お名前、電話番号などをお伝えいた 
だければ、表示されなくなりまず。 

♦一部のデータ放送など、無料放送でもユーザー登録が必要な場合がありまず。詳しくは、それぞれの放送局へお問い合わせく 
ださい。 


110度 CS デジタル放送の有料放送視聴の手続きについて 


♦ ] ]0度 CS デジタル放送の有料放送サービスを受信ずるためには、 BS デジタル放送と異なり、個別チャンネルの放送事業者 
毎ではなく、「スカパー/ e 2( 旧 e 2 by スカパー/)」が、放送チャンネル受信契約の代行を行うこととなります。 

♦]] 日度 CS デジタル放送では、チャンネル毎の受信契約のほかに、個別に契約申込されるよりも視聴料金がお得なパック契約 
が巧意される場合がありまず。 

♦詳しくは、カスタマーセンターへお問い合わせください。 

♦お問い合わせの隙は、電話番号はお間違えのないようにお願いいたしまず。 

2011年1月現だの110度 CS デジタル放送のカスタマーセンター電話番号とホームぺージアドレスは次のようになっております。 


110 度 CS デジタル放送 

お問い合わせ電話番号/ホームページアドレス 

スカパー/ e 2 カスタマーセンター 

0570 -08 -1212 

PHSJP 電話のお客様は 045-276-7777 

受付時間 1日:日日〜2日:0日 （年中無休） 
http :// www . e 2 sptv . jp / 
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お知らせ 


♦地上デジタル放送は、現在の地上アナ□グ放送との混信をさけるために、当初は小さな出力で放送されまずので、受信ェ I 」 
アが限定されまず。 

♦ブースターなどをご使巧になっている場合は、送出出力が上げられた隙に、ご使巧のブースターなどのレベル調整が必要に 
なる場合がありまず。このような場合は、お買い上げの販売店またはアンテナエ事業者にご相談ください。 

♦本機で地上アナ□グ放送を視聴ずることはできません。 
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デジタル放送への移巧スケジユール 

2006年] 2ちから全国の都道府県庁所在地において地上デジタル放送が見られるようになりました。 その後 、その 
受信可能エ I 」ァは順次あ大される予定です。地上デジタル放送の受信エ I 」ァのめやすは、総務省またはおぶ<の地方 
総合通信局にお問い合わせ < ださい。 

この放送のデジタル化に伴い、地上アナ□グ放送と BS アナ□グ放送は 20]] 年7ち24曰までに終了することが、 
国の法令によって定められています。 



ナ□グ放送からデジタル放送への移行について 


インタ—ネット AV ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定困つた 


サ—ビスを楽しむを楽しむ 


に合せて設定ずるしたいときときは 


はじめに 


テレビを外部機器をテレビを 
設置する接続する 楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 





Y (輝鼠信号と C (色）信号を、水平•垂直•時間軸方向で分誦し、テレビ画面（または映像信号）の横と縦の比をいいます。通常テ 
映像ノイズを減らす回路です。 レビは4:3、ワイドテレビ （ A イビジョンテレビ）は16:9です。 



映像ソフト画面の横と縦の比が、]6 : 9になっているをのをこ飛び越し走査方式のことで、従巧のテレビ放送 （ NTSC 標準方 
のように呼びます。一般的には画像の中に字幕が入っている映式）で採巧している走査方式でず。走査線を]本おきに飛び趟 
画などの画像サイズです。 して表示し、2枚で]画面（フレーム）を見せる方式でず。 



輝度信号（丫）と2つの色差信号 ( PB / CB , PR / CR ) に分離ご順次走査方式のことで、上から順に走査して表示ずる方式です。 
れた映像信号です。 DVD ソフト 、 BS • CS デジタル放送など飛び趟し走査方式に比べて、画面のチラツキ感の少ないきれい 
を高画質で楽しむことができまず。 な映像を見ることができまず。 



CATV のスクランブルのかかった有料放送を視聴ずるための専 「High Definition Multimedia Interface 」 の略で、 1 本の 
巧チユーナーでず。 CATV を受信ずるときは、使巧する機器ごケーブルで映像•音声•制御信号をあわせて伝送できるインター 
と に CATV 会社との受信契約が必要でず。 フェースでず。 

_ パソコンとディスプレイの接続に使われるデジタルインター 

f D 端子 ^ フエースの 「 DVI ( Dig け al Visual Interface )」 をべースに、 

^- J AV 機器向けに発展ごせた規格でず。 

デジタルチユーナーなどのデジタル機器とテレビを接続ずるた _ 

めのものでず。コンポーネント映像信号を]本のケーブルで ( ア户？トレ、、う \ 

簡単に接続でき、走査線数、アスペクト比の制御信号も伝送ず ^- j 

ることができまず。入力または出力できる信号の走査線数に アクトビラ （ acTVila ) は、インターネットのブ□-ドバンド 
よし J D ] 〜 D 日に分類されまず。本機は D 4 (52 日し 525 p , 接続を利巧して、が応ずるデジタルテレビ向けに動画〕ンテン 
112日し 750 P ) に対応していまず。 ツや情報を有料配信ず るサー ビスでず。 



2000年] 2月に本放送を開始した巳 S デジタル放送で行われ 
る高精細度ハイビジョン放送でず。 ] ]crcs デジタル放送や 
地上デジタル放送でもデジタル八イビジョン放送を楽しむこと 
がでさまず。 


インターネツトのぺージを指定ずるための文字列でず。 



480し 480 p 
1080 P ， 1080し 720 p 


一度表示したインターネットのページアドレス ( URL ) を記憶 
する機能で、お気に入りに登録すると、次回から簡単に呼び出 
すことがでさます。 


放送される映像信号の走査線数、有効走査線数と走査ち式の略 
称です。 

1 080 p :走査線数112日本（有効走査線数]日80本)、 

順;欠走査方式（プログレッシブ） 

1 080 i :走査線数112日本（有効走査線数] 080本)、 

飛び越し走査方式（インターレース） 

720 p :走査線数750本（有効走査線数72日本)、 

順;欠走査方式（プログレッシブ） 

48 Op :走査線数日2日本（有効走査線数480本)、 

順こ欠走査方式（プ□グレッシブ） 

48 Oi :走査線数日2日本（有効走査線数48日本)、 

飛び越し走査方式（インターレース） 

これらの中で、1080 P ， 108 Oi と 720 p をデジタル A イビジョ 
ン放送と呼びまず。また、別の呼称として次のように表示ずるこ 
とがありまず。 

•HD (High Definition ) 

* SD (Standard Definition ) 



異なる回線（光ファイバーとインターネツト用の LAN ケーブル） 
の信号を蜜換し、光ファイバーでインターネットに接続するた 
めの装置です。 



通信相手のサーバーが本物であることを証明ずるための電子証 
明書でず。通常は、信頼できる第兰者機関（認証局）から発行 
されまず。 



機器がアクセスずる IP アドレスそれぞれについて、ご家庭内 
のネットワークなどの小さなネットワークの中と外を識別した 
り、絞り化むために使巧ずる数字でず。 
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セキュリティ 


プ□バイダ- 


ネッ トワーク上で安全を確保ずるための方法や仕組みのことでず。 


デジタル証明書 


データ通信において、データをインターネットに接続ずるサー 
ビスを行う会社です。 


ネットワーク上でデータの暗号化や認証を行うときに、ブラウ 
ザとサーバー間でお互いが信頼できることを証明ずるための 
データのことで ず。 


ポ ー タルサイト 


インターネツトの入り口となる Web サイトのことで、 
ボタンを巧ずと曰なのポータルサイトが表示されまず。 


ネツ I 


しデフォルトヴートウェイアドレス ） 

ご家庭内のネットワークなど小さなネットワークからインター 
ネッ 卜にアクセスずる場合の出口機器をゲートウェイと呼び、 
そのアドレスを指します。一般的にはルーターがゲートウェイ 
になっていまず。 


全角•半角 


文宇の大きさを表しまず。漢字や、ひらがな、カタカナは全角で、 
英数字は半角と全角の2種類の大きさがありまず。 


八ブ 


{ リンク□—カルアドレス ） 

IP ァドレスが設定されてない状態で、 DHCP サーパ'-も参照 
できない場合に、自動的に IP ァドレスを割り振る機能のこと 
です。 AutoIP と呼ばれることもありまず。 


ルート証明書 


認証局自身が、自らを証明ずるために発行したデジタル証明書 
でず。 Web ブラウザには、いくつかの認証局の証明書が組み 
ぶまれており、「サーバー証明書」が信頼できることを確認し 
まず。 


複数のネットワーク機器を接続ずるための機器でず。 

プライマリ DNS / セカンダリ DNS J 

DNS はド y インネームサーバーの略で、インターネットのア 
ドレス文宇列を IP アドレスに変換ずる機能を持ったサーバー 
でず。本機にはプライマ IJ 、 セカンダ I 」の2つのアドレスを登 
録でさまず。 DHCP をご使巧の場合自動的に設定されまずが、 
手動で設定ずることもできまず。 


ブラウザ 


インターネットのぺージを表示ずるソフトウェアでず。本機で 
は、 I 」亡コンのネットボタンで起動しまず。 


ブ□ードバンド 


高速なインターネットアクセスができる接続環境のことを言い 
ます。 


しブ□—ドバンドモデム ) 

高速なインターネツトアクセスを行うために、宅内の LAN の 
データを 宅外の回線巧の データに 変換ずる機器で ず。ルーター 
の機能を持っている機器もあります。 


Jo 一广/《ソド J レー ッ ー J 

高速なインターネットアクセスを行うために、宅内の複数台の 
機器をインターネット側に接続ずる機能を持った機器です。一 
般的に宅内からインターネットへのアクセスを制限したり、イ 
ンターネットから宅内のネットワーク機器にがずるアクセスを 
制限ずる+幾能を持っていまず。 


はじめに 


テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使巧状態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 
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X ニュー階層 

メ ニユー 画面からいろいろな機能が選択できまず。 

各機能のくわしい説明は、■■内のページをご覧くださし、。 

• IJ モコンの戻るボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。 


だュー 

—纖モード晒 
-番組説明 B 0 
—裏番組00 
一予約一覧曲0匹0 
■字幕設定の 
ーオフタイマー狂田 
-ダビング中止の晒 
-ダウン日-ド状態跑 
し明るさセンサー匹 u 


お-離面(さ録醒組1巧時） 

-画面デザイン00 
-リスト表示/サムネイル表示晒 
番組説明60 

^削除□ック設定/昭除旧！ 

ダビング8^ 

I — プレイリスト/録画番組00 
h 自動削除番組を表示しない00 
フォルダ登録四 
一括削除昭1 
予約^定 (10 

■— 各種編集- 1— サムネイル設定昭1 

—タイトル名変更昭 J 
-チヤプター設定晒 
L 分割励 


見る-離面(各つォルダ娜時） 

一画面デザイン SIB 
-リスト表示/サムネイル表示晒 
一削除□ック設定/削除店扫 
ーダビング 

ープレイリスト/録画番組 B 0 
-自動削除番組を表示しない tt 白 
-フオルダ追加四 
一つオルダ削除 iia 
しフォルダ名変更 


各種設定 


映像 設定一! 


ぺージ1/4四 

映像モード 


-黒レベル 
-色の濃さ 
—色あし、 

—ソヤープイ•ス 

-色温度 


—バックライト(巧晶テレビのみ） 
-標準に戻す 
ぺージ2/4晒 
—デイテール 
ーコントラスト 
—コントラストレベル 
■ 黒補正 
—LTI 
—CTI 
—YNR 
—CNR 


ぺージ3/4晒 

— 3次元丫 /C 
—シネマスキヤン 


— Deep 仁 010 r ( X ) 
—カラーリミッター 


- 色再現(プラズマテレビのみ） 

— LED バックライト制御 ( L 37/42- XP 07 i 


—色温度調節 L 37- XP 700〔5のみ) 

を温度調節政） 

— R ドライブ 
— G ドライブ 
— B ドライブ 
— R カットオフ 
— G カットオフ 
— B カットオフ 


ぺージ4/4晒 

—ピクセルマネージャー 
—映像クリエーション 
—映像クリエーションレベル 
ーモスキート NR 
I — ブ□ツク NR 


見る-覧画面けセット HDD 選が時） 

画面デザィン阳 
1- カセット HDD 名称編集 (01 

再生時 

-映懷モード晒 
-ま組説明の 
-裏番組の 
ータイムナビ田田 
—宇幕設定の 
—オフタイマー励 
ーダビング中止 
■—明るさセンサー曲！ 


写真.ビデオー覧画面 ( HDD - さ写頁遺が時) 

—画面デザイン田百 

ースライドシヨー 

—削除□ック設定/昭除旧！ 

-タイトル順表示/時間順表示晒 
-フオルダ登録 iig 
|-複数選択削除1111 


写真.ビデオー覧画面 … DD - るつォルダ選巧時） 

-画面デザイン田归 
—フオルダ追加 EJ 
-フォルダ削除旧 J 
I — フォルダ名変更励 


写夏. ビデオー覧画面 （5 D 力ード-各写ま選巧時) 

-画面デザイン 
—スライドショー101 

I — ダビング 


番組表 

-標華/チャンネル別表示の 
—マルチ表示 E 0 
—テレビ/データ/ラジオ0固 
—ジャンル色分けの 
—画面デザイン良3 
•—ガィドエリア表示の 


-音芦設定 >機2晒 


-低音 
—バランス 
—音量制御 
-サラウンド 
-バス ブー スト 
-クリアボイス 
-標準に戻す 
ぺージ2/2晒 
—ヘッドホンモード 
—ヘッドホン音量 
-自動入力音量補正 
-入力音量補正 
-ド ルビー DRC 
-光デジタル音声出力 
-光デジタル音声遅延 
I — CONEQ 

——画面設定 一!ーワイド切換03 

—画面サイズ微調晒 
—画面位置晒 
•—ワイド制御信号お出巧0 


(• X ) L 37/42- XP 07 丄 37/ P 42- XP 700 CS ， 
P 42/ 斗6/已〇 - XP 07 のみ 
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初期設定 一 I—受信設定 



かんたんセットアップ@ 

郵便番号班 

受信設定（地上デジタル)- 



ソフトウェア更新®! 


通信設定 


- LAN 設定 


AV ネットワーク設定 


• 外部機器接続設定 




外部入カジャンル設定 B 9 
入力切換設定岛 ■ 

入力自動録画西 I 
Wooo リンク設定- 


機能設定 



-ディスク設定 




-時刻設定 


-設定の初期化 




CH 合せ（地域名） 


CH 合せ（マニュアル） 
CH スキップ設定 目回 
受信周波数変更 齒 I 
アツテネーター M 


受信設を （ BS ‘ CS ) - 

[ア更新励 _ 


レ) - f - 

目- 

因一 

因一 




各種情報 一 「お知らせ •ボー 巧0 
L 力ード情報四 


-情報表示- r 

-高速起動晒 - 

-緊急あ送対応励 - 

-スクリーンセーパ’一白向 - r 

(プラズマテレビのみ） h 

-放送時間変更対広应目 - 

. 映像特殊設定 晒 . 

. 番組表取得 晒 L 

-リモコン設定- 

-才ートチャプター登録晒 
•リジューム設定@ 

•リピート設定@1 
-ライブラリ登録画 
•ディスク省電力®! 

•内蔵 HDD 初期化 m 
-カセット HDD 初期化晒 

-日付晒 

-時刻 晒 

-スタート^ 

-現在時刻表示晒（液晶テレビのみ） 

-暗証番号 励 

•インターネット接続制限应日 
-視聴制限晒 
-視聴可能年齢励 
-データが送励 
-お知らせ^ 

•受信設定随 1 
•インターネットブラウザ励 


-〔 H 合せ （ BS ) - 

-〔 H 合せ ( CS ) -1 

- CH スキップ設定 （ BS ) 画 
- CH スキップ設定 { CS)m 
-受信設定変更@ _ 

-コンパ’-夕-電顆齒 

- IP アドレス胁寻閣 - 

- IP アドレス@ ■— 

-サブネット7スク跑 

-デフォルトブートウェイアドレス四 

- DNS サーパ'-取得勘 

- DNS プライマリ励 

- DNS セカンダリ晒 

- MAC アドレス（表示のみ)^ 

- PING 先 IP アドレス跑 

- PING テスト開始晒 

-通信テスト画 

-サーバー機能晒1 
-サーパ'-名設定 
-公開ホ機器設定 1© 

- MAC アドレス（表示のみ)晒！ 

- IP アドレス（表示のみ)晒 I 
-サ ー J く一の状態（表示のみ)阳1 

- Wooo リンク制御の 
-システムオフ設定 

- TV 連動オン設定 B 0 
-音亩出力設定 B 0 
-才ートサラウンド切換 B 因 
-録画機器晒 

-レ〕ーダーテス h (電源オン） B 因 
-レ〕ーダーテスト（電源オフ ） B 因 
-接続機器情報取得晒 
-番組タイトル表示函0 
■ 未読お知らせ表示を3 
- Wooonet 更新表示屈0 
-アップダウン選局匹目 
-画面晒 
-背景色咖 
-白パターン白因 
-消費電力团日 
• ビデオパワーセーブ酉因 
• 無信号電源オフ西0 
-無操作電源オフ匹0 
• LED リモコン反応晒 
.リモコンコード設定应回百日 


地域名班 
CATV 受信班 
初期スキヤン白白 
再スキヤン白白 
チヤンネル晒 
受信レベル（表示のみ)班 

放送局名（表示のみ盾0 
ボタン番号白回 
チヤンネル目回 
3巧番号晒 

受信レベル（表示のみ)00 

ボタン番号の 
トランスポンダー®! 
チヤンネル番号困！ 

受信レベル（表示のみ)酉！ 
ボタン番号勘 
トランスポンダー ®I 
チヤンネル番号困 I 
受信レベル（表示のみ)因！ 
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Quick Reference 


Remote Control Buttons and Functions 


[DISPLAY] button - 

Press to display the channel 
or video input . 

[POWER] button 

Press to turn the TV on or off . 

[BROADCAST SELECT] buttons 

Press to select a broadcast . 


[CHANNEL] buttons — 

Press to select a channel . 


lasSa 

誦 B |s^i Icf 


あ I ^ か O さ 

• @ と ABC OdEF ' 


圆 I 


[MUTE] button ■ - |7pq3 IStuvI PwxyzI 

[VOLUME UP/DOWN] buttons^,! j 圓圓圍 ;: 

Press to control the volume . .一 じ-俯 じ鲜- ■一' 

[PROGRAM SEARCH] button '- i/\| [i 肖音 l| pV 

Press to display program search 音量ぉ リ可ンネル 

sc 国. V 胃 ▽ 

[EPG] button -_ L 

端品誌贈 [Ep 葛:「。。に る- 

[Wooo Link] button - ん 

Press to operate"Wooo Link " ^ 

AV amp . or recorder . 鐵づ 

CURSOR] button^ - 陽 )％^ V Jj 

Use to select items on the menu , etc . 青 ミー "^ 

[MENU] button - ィご - J 宣冒 〇 i 

Press to display TV setup and controi .^ 斗 の | || 

[COLOR] buttons - グ /. 夕 /' « 

(Blue, Red, Green, Yellow) 拉 | f" 五含ホ 1H 

Use to operate EPG or data broadcast . げ阔 阻丹 上 J |Q 

[DATA] button ‘ —.幽 

Press to show data broadcast . 卜 * 化 片 

に EARCH/SLOW] button - f ■ 停止 J | 

Press to search the program く - ^ 

backward or forward . II , 「 1^1 1 •録副 ! P 

に KIP/FRAME ADVANCE] buttons- ' ' * 响セ *™'- ^ 

Press to replay from the top of 
the chapter / to replay by frame 
skip while pause mode . - 

[10-SECOND BACK] button ^ - | ,_ 

Press to skip 10 seconds 心；： 

backward during playback mode . , 

[HDD/CASSETTE HDD/REC MODE/REMAINING TIME] 
button 

Press to select HDD/Cassette HDD mode or Rec mode . 


(O OOP 

細 画 


[… 11 ■卜時停細[… I 
liofej I ■停止 I limji 


I 辱セ* H 邮 


[AUDIO SELECT] button 

Press to select audio mode . 

[CH NO. INPUT] button 

Press the button before selecting 
a digital channel using 3 -digit 
channel number . 


— |；CH UP/DOWN] buttons 

Press to select the channel sequentially . 

っ [INPUT SELECT] button 

Press to select video input . 

。 [PROGRAM/PHOTO NAV に ATION] button 

II Press to display program or photo 
i! navigation . 

[Net (acTVila) ] button 

Press to display Net-Service guide . 

— [RETURN] button 

Press to go back one step or to 
return to normal picture . 

- [ENTER] button 

Press to confirm a selected item 
or setting . 

— [SPLIT PICTURE] button 

Press to change to split picture 
or normal picture . 

- [PLAY] button 

Press to play a recorded program . 

[PAUSE] button 

Press to pause while playback mode . 

[30-SECOND SKIP] button 

Press to skip 30 seconds forward 
during playback mode . 

[ASPECT] button 

Press to change the aspect ratio 
of the TV . 

~ [STOP] button 

Press to stop the playback . 

--[RECORDING] button 

Press to start recording . 
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インタ—ネット AV ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定困つた 


サ—ビスを楽しむを楽しむ 


に合せて設定ずるしたいときときは 







テの他 


テレビを番組を 録画番組•写真接続した 
楽しむ 録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむ 


















液晶テレビの仕様 


お 名 

受信機型サイズ 
区分名 


L32-XP07 / 
L32-XP 700 CS 


八ネル 
表示画素数 


音舌実用最大た力 (JEITA) 


_ スピ - 力 -_ 
電 源 

動作保証温度 

消費電力 


年間消費電力量 

受信チヤンネル 
内蔵 HDD 容量 


32 V 

D 02 fFHDU 外、液晶倍速、 
付加機能 2) 


32 V 型 

液晶ディスプレイパネル 

( 16 : 9 ) 

水平] 366 X 垂直768 


幅 69.8 X 高さ 39.2 /対角 
80.1 ( cm ) 


L37-XP07 / 

_ L37-XP 700 CS 一 

37 V 

DG 2( FHD 、 液晶倍速、付力 □ 
機能 2) 


37 V 型 

液晶ディスプレイパネル 

( 16 : 9 ) 

水平192 Ox 垂直1080 


幅 81. 9 X 高さ46.] /対角 
94.0 ( cm ) 


L42-XP07 

42 V 

DG 2( FHD 、 液晶倍速、付力 □ 
機能 2) 


42 V 型 

液晶ディスプレイパネル 

(16:9) 

水平192 Ox 垂直1080 


幅 93.0 X 高さ日 2.3 /対角 
106.7 ( cm ) 


1 0 W + 1 0 W 


(4.5 cm X 1 2 cm ) x 2 
AC ] 日 OV 50/60 HZ 共巧 

日〜 4or 

79 W |- 131 W ] 146 W 

待機時約 0.1 W (高速起動が設定されているとき、ダウン□-ドや番組情報を受信しているときなどは、 

約20 W ) 


64 kWh / 年 92 kWh / 年 101 kWh / 年 

(映像モード：スタンダード時）1_ (映像モード：スタンダード時）(映像モード：スタンダード時） 

BS デジタル、度 CS デジタル、地上デジタル （ CATV パススルー対応、ワンセグ放送除く） 

320 GB 


ビデオ]映像入力端子 .] 個 

ビデオ]映像入力端子 （ D 4 映像) .] 個 

ビデオ] 音声入力端子（ち）（左） .] 個 

ビデオ2映像入力端子 .] 個 

ビデオ2音声入力端子（ち）（左） .] 個 

ビデオ3映儘入力端子 .] 個 

ビデオ3音声入力端子（ち）（左） .] 個 

ビデオ3 S 2 映像入力端子 .] 個 

HDMI 入刀 ii 而子 . 4個 


デジタル放送/録画番組映像出力端子 .] 個 

デジタル放送/録画番組音声出力端子（ち）（左）1個 

光デジタル音声出力端子 .] 個 

へ、ソドホン端子 .] 個 

地上デジタル入力端子 .] 個 

BS / CS - IF 入力端子 .] 個 

LAN 端子 （ 10BASE-T/100BASE-TX) …1 個 
SD/ モリ - 力 - ド挿入 □ (SDHC 巧リ - 力 - ドが防 …1 個 


外形寸法 

(繩部分含まず） 



付属品 


IJ 亡コン .] 個 取扱説明書 . 

単4形乾電池 . 2個 他詳細は M を参照してください。 

L 32- XP 700 CS , L 37- XP 7 日日 CS は別冊をご覽くださし、。 


♦本仕様は改良のため、予告なく変更することびあります。 

♦ 「区分名」とは、「エネルギーの使用の台理化に関する法律（省エネ法）」では、テレビの画素数、表示素テ、動画表示あび付 
加機能の有無等に基づいた区分を行ってお0、その区分名称を言います。 

♦ 「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間 （4 .已時間）を基準に算出した、1年間に 
使用する電力量です。 

♦テレビの省エネ法の改正 （2 日1日年4月）により、区分名、年間消費電力量の測定方法び変更になりました。 

この取扱説明書では、新基準による「区分名」、「年間消費電力量」を掲載しています。本体の表示と異なる場含びあります。 
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ijE コン .] 個 取扱説明書 . 1冊 

付属 品 単4形乾電池 . 2個 他詳細は0を参照してください。 

* P 42- XP 700 CS は却」冊をご覧下さし、。 

♦この機器を使用でさるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧び異なりますので使巧でさません。 

This television set is designed for use in」apan only and can not be used in any other country . 

♦日本国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料放送契約上禁止されています。 

(It is stnctry prohibited , as outlined in the subscription contract , tor any party to receive the services ot scrambled 
broadcasting through use of this tuner in any country other than Japan and its geographic territory as defined by 

♦本製品は rJ 侶 C 61000 -3-2 適含品」です。 

JIS C 巨1000 -3-2 適を品とは、日本工業規格「電磁両立性一第 3-2 部：限度値一高調波電流発生限度値 （1 相当たり 
の入力電流び 20 A 政下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適をして設計‘製造した製品です。 

ノ 


34.4 kg 


31.4 kg 


28.0 kg 


29.2 kg 


26.2 kg 


22.8 kg 


幅] 23.3 X 高ご80.0 X 奥行 9.3 
( cm ) 

幅] 23.3 X 高さ 84.2 X 奥行 34.7 
( cm ) 


幅]]日.3 X 高ご7日. 4 X 奥行 9.3 
( cm ) 

幅]] 5.3 X 高さ 79.7 X 奥行 34.7 
( cm ) 


幅] 04.4 X 高ご67.] X 奥行 9.3 
( cm ) 

幅] 04.4 X 高さ 71.4 X 奥行 34.7 
( cm ) 


( 繩敞含まず）スタ ^ 


163 kWh / 年 185 kWh / 年 205 kWh / 年 

(映像モード：スタンダード時）(映像モード：スタンダード時）1_(映像モード：スタンダード時) 

BS デジタル、110度 CS デジタル、 i 也上デジタル （ CATV " ススルー巧応、ワンセグ巧送除く） 


320 GB 


ビデオ] 

映像入力端子 . 

-…- ] 個 

デジタル放送/録画番組映像出力端子 . 

…]個 

ビデオ] 

映像入力端子 （ D 4 映像）…- 

-…- ] 個 

デジタル放送/録画番組音声出力端子（ち）（左）1個 

ビデオ] 

音声入力端子（ち）（左）•… 

-…- ] 個 

光デジタル音声出力端子 . 

…]個 

ビデオ2 

映像入力端子 . 

-…- ] 個 

へツ ドホン端子 . 

…]個 

ビデオ2 

音声入力端子（ち）（左）•… 

-…- ] 個 

地上デジタル入力端子 . 

…]個 

ビデオ3 

映像入力端子 . 

-…- ] 個 

BS / CS - IF 入力端子 . 

…]個 

ビデオ3 

音声入力端子（ち）（左）•… 

-…- ] 個 

LAN 端子 (10 BASE - T /100 BASE - TX ) 

…]個 

ビデオ3 

S 2 映像入力端子 . 

-…- ] 個 

SD / モリーカ-ド挿入 □ ( SDHC / モリーカ-ドが防 

…]個 

HDMI 入力师 十 . 

..... 4個 




年間消費電力量 

受信チヤンネル 
内蔵 HDD 容量 

• L 山 マ 

m -f 


幅 92.2 X 高さ日 1.8/ が角幅]日2.日 X 高さ日 7.3/ が角幅110 .6 x 高さ 62.2/ が角 
1 05.7 ( cm ) 117.0 ( cm ) 1 26.9 ( cm ) 

1 OW + 1 OW 

(6 cm X 12 cm ) x 2 
ACIOOV 日 0/60 HZ 共巧 

日〜 4or 

390 W ] 42 曰 W 

待機時約 0.1 W (高速起動が設定されているとき、ダウン□-ドや番組情報を受信しているときなどは、 

約23 W ) 


345 W 


(4.5 cm X 1 zcm ) x 2 


表示寸法 

音舌実用最大ち力 (JEITA) 
スピーカー 
電 源 

動作保証温度 

消費電力 


水平192 Ox 垂直1080 


水平192 Ox 垂直1080 


水平1920 X 垂直1080 


DH 2( FHDs プラズマ、付加 
機能 2) 

日日 V 型 

プラズマディスプレイパネル 

(16:9) 


DH 2( FHDs プラズマ、付加 
機能 2) 

46 V 型 

プラズマディスプレイ K ネル 

( 16 : 9 ) 


DH 2( FHDs プラズマ、付加 
機能 2) 

42 V 型 

プラズマディスプレイパネル 

( 16 : 9 ) 



50 V 


46 V 


42 V 


受信機型サイズ 


P50-XP07 


P46-XP07 


P42-XP07 

P42-XP700CS 


プラズマテレビの仕様 


お好みや使巧状態個別に設定困つた 
に合せて設定ずるしたいときときは 


インタ—ネット AV ネツトワ—ク 
サ—ビスを楽しむを楽しむ 


テレビを番組を 録画番組•写真接続した 
楽しむ 録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむ 























































TB - 巨 KA 00 B 1 おり付け時 


電源コード引出し □/ : | ]20 二 

^44 






壁掛けユニット （ 別売）取り付け時の寸法 


TB - BKF 00 B 1 取り付け時 


の 

寸 


138 


70 


TB - LKF 00 A 1 おり付け時 


LD 

S 


200 





L 32- XP 07 / L 32- XP 700 CS 


971 


778 


291 


(242) 


69 J 


74 


(63) IXD 表面から 
馬薄部 23) LCD 表面から 



700.3 





' 6 

98 

C\J 

喬 

養 

(有効表示領域） 


-も 

が 

な 

が 

\ ii 神'。 





角度 A 値) 

寸法 B ( mm ) 

5 

191.7 

10 

228.2 

15 

265.3 

20 

299.6 


液晶テレビのがお寸法 


外形寸法について 


1 


の 


S ’ 6 A 




等’良 


09 L 




京’ 6 N 




res 


7 


一ご ISLL 黑•の 9 L 



5冥 
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週売 TB - BKF 00 B 1 









つ 





巧度 Af 度) 
己 

寸ま Bfmm ) 
191.1 

10 

228.1 

15 

263.6 

20 

297.4 
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外形寸法について 



壁掛けユニット （ 別売）取り付け時の寸法 


TB - BKF 00 B 1 取り付け時 


TB - BKA 00 B 1 おり付け時 





壁掛けユニット （ 別売）取り付け時の寸法 

固定式 TB-PKF0081 取 U 付け時 可変式 TB 




-PKA0081 取 U 付け時 






壁掛けユニット （ 別売）取り付け時の寸法 

固定式 TB-PKF0081 取り付け時 可変式 T 巨 - PKA0081 取り付け時 


347一 



プラズマテレビのが形寸法 
P 42- XP 07/ P 42- XP 700 CS 


離けおりかけ巧 ( a ) (4 か恥 ( M 6 XP 1.0 '深さ 14 mm ) 


.(59.2) 


93ぶ〇马 




400 


バ a ) 

/。の、 


幻 

1 

口 



角度 A 鳩) 

寸法 B ( mm ) 

己 

247.0 

10 

290.4 

15 

331.8 

20 

371.1 



—^ 
111 






终 

i 

癖 S 

归 

〇= 

P 


レ ' A 



- 


み， j 


k 


打 

細 

U 

多^ 


《ご 









はじめに 


テレビを 
設置する 


外部機器を 
接続ずる 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 


インタ—ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定ずる 


個別に設定 
したいとさ 


困つた 
とさは 












外形寸法について（つづさ) 

P50-XP07 


離けおり付け巧 ( a ) (4 か丽 ( M 6 XP 1.0 なさ1 4 mm ) 



壁掛けユニット （ 別売）取り付け時の寸法 

固定式 TB - PKF 0081 取り付け時 可‘変式 TB - PKA 0081 取り付け時 
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日立液晶テレビ （ L32-XP07, L37-XP07, L42-XP07, L32-XP700CS, L37-XP700CS ) 
曰立プラズマテレビ （ P42-XP07, P46-XP07, P50-XP07, P42-XP700CS ) で使われる 

ソフトウェアのライセンス情報 


ソフトウエアのライセンス情報 


279 



Linux Kernel 
busybox 

vbiade GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 

ALSA driver 
DirectFB driver 


曰なプラブマテレビ、曰な液晶テレビに組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェア亡 
ジュールで構成ごれ、個々のソフトウェア亡ジュールは、それぞれに曰なまたは第兰者の著作権がを在しまず。 

曰なプラブマテレビ、日立液晶テレビには、日立自身が開発または作成したソフトウェアモジュールも 
含んでいまずが、これらのソフトウェア及びそれに付帯したドキュ X ント等には、日立の所有権および知 
的財産権がを在しまず。これらについては、著作権法その他の法律により保護されています。 

また、日なプラズマテレビ、日立液晶テレビは、米国 Free Software Foundation , Inc . が定めた 
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 及び GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE 
Version 2.1 (政下「ソフトウェア使用許諾契約書」といいまず）に基づきフ U - ソフトウェアとして使 
用許諾されるソフトウェアモジュールを使用しています。 

対象となるソフトウェアモジュールに関しては、下記表を参照して下ごい。また、対象となるソフトウェ 
アモジュールに関するお問い合わせについては、が下のホームページをご覧くだごい。 

ホームぺージアドレス http://av.hitachixo.jp/tv/support/reference.html 

当該ソフトウェアモジュールの使用条件等の詳細につきましては、後に記載する各ソフトウェア使用許 
諾契約書（別紙）をお読みくだごい（曰なが外の第=者による規定であるため、原文（英文）を掲載いた 
しまず)。 

当該ソフトウェアモジュールについては、曰なし乂外に、別途著作権者その他の権利をちずる者がおり、 
かつ、無償での使用許諾でずので、現状のままでの提供であり、また、適用法令の範囲内で一切保証（明 
示するもの、しないものを問いません）をしないものとしまず。また、当社は、当該ソフトウェアモジュー 
ル及びその使用に関して生じたいかなる損害 (データの消失、正確さの喪失、他のプ□グラムとのインタ 
フェースのす適合化等も含まれまず）についても、適用法令の範囲巧で一切責任を負わず、費用負担をい 
たしません。 



はじめに 


テレビを外部機器を 
設置ずる接続ずる 


お好みや使巧状態個別に設定困つた 
に合せて設定ずるしたいときときは 


インタ I ネット AV ネツトワ I ク 
サ—ビスを楽しむを楽しむ 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約ずる 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


接続した 
機器を楽しむ 









ソフトウエアのライセンス情報（つづき） 


日立液晶テレビ （ L32-XP07, L37-XP07, L42-XP07, L32-XP 700 CS, L37-XP 700 CS ) 
曰立プラズマテレビ （ P42-XP07, P46-XP07, P50-XP07, P42-XP700CS ) で使われる 

フリーソフトウエアモジ: L - ルに関ずるソフトウエア使用許諾契約書原文（英文） 


GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 

Copyright © 1989,1991 Free Software Foundation, Inc. 

51 Franklin St，Fifth Floor, Boston，MA 02110-1301 USA 
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. 


The licenses for most software are designed to take away 
your freedom to share and change it. By contrast, the 
GNU General Public License is intended to guarantee your 
freedom to share and change free software-to make sure 
the software is free for all its users. This General Public 
License applies to most of the Free Software Foundation's 
software and to any other program whose authors commit 
to using it. (Some other Free Software Foundation 
software is covered by the GNU Library General Public 
License instead.) You can apply it to your programs, too. 

When we speak of free software, we are referring to 
freedom, not price. Our General Public Licenses are 
designed to make sure that you have the freedom to 
distribute copies of free software (and charge for this 
service if you wish), that you receive source code or can 
get it if you want it, that you can change the software or 
use pieces of it in new free programs; and that you know 
you can do these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that 
forbid 

anyone to deny you these rights or to ask you to surrender 
the rights. These restrictions translate to certain 
responsibilities for you if you distribute copies of the 
software, or if you modify it. 

For example, if you distribute copies of such a program, 
whether gratis or for a fee, you must give the recipients all 
the rights that you have. You must make sure that they, 
too, receive or can get the source code. And you must 
show them these terms so they know their rights. 

We protect your rights with two steps:(1)copyright the 
software, and (2) offer you this license which gives you 
legal permission to copy, distribute and/or modify the 
software. 

Also, for each author's protection and ours, we want to 
make certain that everyone understands that there is no 
warranty for this free software. If the software is modified 
by someone else and passed on, we want its recipients 
to know that what they have is not the original, so that 
any problems introduced by others will not reflect on the 
original authors' reputations. 

Finally, any free program is threatened constantly by 
software patents. We wish to avoid the danger that 
redistributors of a free program will individually obtain 
patent licenses, in effect making the program proprietary. 
To prevent this, we have made it clear that any patent 
must be licensed for everyone's free use or not licensed 
at all. 

The precise terms and conditions 干 or copying, distribution 
and 

modification follow. 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, 
DISTRIBUTION AND MODIFICATION 


0. This License applies to any program or other work 
which contains a notice placed by the copyright holder 
saying it may be distributed under the terms of this 
General Public License. The "Program", below, refers 
to any such program or work, and a "work based on the 
Program" means either the Program or any derivative work 
under copyright law: that is to say, a work containing 
the Program or a portion of it, either verbatim or with 
mod げ ications and/or translated into another language. 
(Hereinafter, translation is included without limitation in 
the term "modification".) Each licensee is addressed as 
"you". 

Activities other than copying, distribution and 
modification are not covered by this License ： they are 
outside its scope. The act of running the Program is not 
restricted, and the output from the Program is covered 
only if its contents constitute a work based on the 
Program (independent of having been made by running 
the Program). Whether that is true depends on what the 
Program does. 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the 
Program's source code as you receive it, in any medium, 
provided that you conspicuously and appropriately 
publish on each copy an appropriate copyright notice and 
disclaimer of warranty ： keep intact all the notices that 
refer to this License and to the absence of any warranty ： 
and give any other recipients of the Program a copy of 
this License along with the Program. 

You may charge a fee for the physical act of transferring 
a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee. 

2. You may modify your copy or copies of the Program 
or any portion of it, thus forming a work based on the 
Program, and copy and distribute such modifications or 
work under the terms of Section 1 above, provided that 
you also meet all of these conditions: 

a) You must cause the modified files to carry prominent 
notices stating that you changed the files and the 
date of any change. 

b) You must cause any work that you distribute or 
publish, that in whole or in part contains or is 
derived from the Program or any part thereof, to be 
licensed as a whole at no charge to all third parties 
under the terms of this License. 

c) If the modified program normally reads commands 
interactively when run, you must cause it, when 
started running for such interactive use in the most 
ordinary way, to print or display an announcement 
including an appropriate copyright notice and a 
notice that there is no warranty (or else, saying 
that you provide a warranty) and that users may 
redistribute the program under these conditions, and 
telling the user how to view a copy of this License. 
(Exception: if the Program itself is interactive but 
does not normally print such an announcement, your 
work based on the Program is not required to print 
an announcement.) 
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These requirements apply to the modified work as a 
whole. If identifiable sections of that work are not derived 
from the Program, and can be reasonably considered 
independent and separate works in themselves, then this 
License, and its terms, do not apply to those sections 
when you distribute them as separate works. But when 
you distribute the same sections as part of a whole 
which is a work based on the Program, the distribution o 干 
the whole must be on the terms of this License, whose 
permissions for other licensees extend to the entire whole, 
and thus to each and every part regardless of who wrote 


Thus, it is not the intent of this section to claim rights 
or contest your rights to work written entirely by you; 
rather, the intent is to exercise the right to control the 
distribution of derivative or collective works based on the 
Program. 

In addition, mere aggregation of another work not based 
on the Program with the Program (or with a work based 
on the Program) on a volume of a storage or distribution 
medium does not bring the other work under the scope o 干 
this License. 

3. You may copy and distribute the Program (or a work 
based on it, under Section 2) in object code or executable 
form under the terms of Sections 1 and 2 above provided 
that you also do one of the following: 

a) Accompany it with the complete corresponding 
machine-readable source code, which must be 
distributed under the terms o 干 Sections 1 and 2 
above on a medium customarily used for software 
interchange; or, 

b) Accompany it with a written offer, valid for at least 
three years, to give any third party, for a charge no 
more than your cost of physically performing source 
distribution, a complete machine-readabie copy o 干 
the corresponding source code, to be distributed 
under the terms of Sections 1 and 2 above on a 
medium customarily used for software interchange ： 
or, 

c) Accompany it with the information you received as 
to the offer to distribute corresponding source code. 
(This alternative is allowed only 干 or noncommercial 
distribution and only if you received the program in 
object code or executable form with such an offer, in 
accord with Subsection b above.) 

The source code for a work means the preferred form of 
the work for making modifications to it. For an executable 
work, complete source code means all the source 
code for all modules it contains, plus any associated 
interface definition files, plus the scripts used to control 
compilation and installation of the executable. However, 
as a special exception, the source code distributed need 
not include anything that is normally distributed (in 
either source or binary form) with the major components 
(compiler, kernel, and so on) of the operating system on 
which the executable runs, unless that component itself 
accompanies the executable. 

If distribution of executable or object code is made by 
offering access to copy from a designated place, then 
offering equivalent access to copy the source code from 
the same place counts as distribution of the source code, 
even though third parties are not compelled to copy the 
source along with the object code. 


4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the 
Program except as expressly provided under this License. 
Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or 
distribute the Program is void, and will automatically 
terminate your rights under this License. However，parties 
who have received copies, or rights, from you under this 
License will not have their licenses terminated so long as 
such parties remain in full compliance. 

5. You are not required to accept this License, since 
you have not signed it. However, nothing else grants 
you permission to modify or distribute the Program or its 
derivative works. These actions are prohibited by law if 
you do not accept this License. Therefore, by modifying 
or distributing the Program (or any work based on the 
Program), you indicate your acceptance of this License 
to do so, and all its terms and conditions for copying, 
distributing or modifying the Program or works based on it. 

6. Each time you redistribute the Program (or any work 
based on the Program), the recipient automaticaUy 
receives a license from the original licensor to copy, 
distribute or modify the Program subject to these 
terms and conditions. You may not impose any further 
restrictions on the recipients' exercise of the rights 
granted herein. You are not responsible for enforcing 
compliance by third parties to this License. 

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation 
of patent in 干 ringement or for any other reason (not 
limited to patent issues), conditions are imposed on you 
(whether by court order, agreement or otherwise) that 
contradict the conditions of this License, they do not 
excuse you from the conditions of this License. If you 
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your 
obligations under this License and any other pertinent 
obligations, then as a consequence you may not distribute 
the Program at all. 

For example, if a patent license would not permit royalty- 
free redistribution of the Program by all those who receive 
copies directly or indirectly through you, then the only 
way you could satisfy both it and this License would be 
to refrain entirely from distribution of the Program. If any 
portion of this section is held invalid or unenforceable 
underany particular circumstance, the balance of the 
section is intended toapply and the section as a whole is 
intended to apply in otherd に umstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to 
infringe any patents or other property right claims or 
to contest validity of any such claims ： this section has 
the sole purpose of protecting the integrity of the free 
software distribution system, which is implemented 
by public license practices. Many people have made 
generous contributions to the wide range o 干 software 
distributed through that system in reliance on consistent 
application of that system; it is up to the author/donor 
to decide if he or she is willing to distribute software 
through any other system and a licensee cannot impose 
that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is 
believed to be a consequence of the rest of this License. 
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GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999 

Copyright © 1991,1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA 
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. 

[This is the first released version of the Lesser GPL It also counts as the successor of the GNU Library Public 
License, version 2, hence the version number 2.1.] 


Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your 
干 reedom to share and change it. By contrast, the GNU General 
Public Licenses are intended to guarantee your 干 reedom to share 
and change free software—to make sure the software is free for 
ail its users. 

This license, the Lesser General Public License, applies to some 
specially designated software packages-typically libraries-of 
the Free Software Foundation and other authors who decide to 
use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully 
about whether this license or the ordinary General Public License 
is the better strategy to use in any particular case, based on the 
explanations below. 

When we speak of free software, we are referring to freedom 
of use, not price. Our General Public Licenses are designed to 
make sure that you have the freedom to distribute copies of 
free software (and charge for this service if you wish); that you 
receive source code or can get it if you want it; that you can 
change the software and use pieces of it in new free programs ： 
and that you are informed that you can do these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that 
forbid distributors to deny you these rights or to ask you to 
surrender these rights. These restrictions translate to certain 
responsibilities 干 or you if you distribute copies of the library or if 
you modify it. 

For example, if you distribute copies of the library, whether 
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights 
that we gave you. You must make sure that they, too, receive or 
can get the source code. If you link other code with the library, 
you must provide complete object files to the recipients, so that 
they can relink them with the library after making changes to the 
library and recompiling it. And you must show them these terms 
so they know their rights. 

We protect your rights with a two-step method:(1)we copyright 
the library, and (2) we offer you this license, which gives you 
legal permission to copy, distribute and/or modify the library. 

To protect each distributor, we want to make it very clear that 
there is no warranty for the free library. Also, if the library is 
modified by someone else and passed on, the recipients should 
know that what they have is not the original version, so that the 
original author's reputation will not be affected by problems that 
might be introduced by others. 

Finally, software patents pose a constant threat to the existence 
of any free program. We wish to make sure that a company 
cannot effectively restrict the users of a free program by 
obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, 
we insist that any patent license obtained for a version of the 
library must be consistent with the full 干 reedom of use specified 
in this license. 


Most GNU software, including some libraries, is covered by the 
ordinary GNU General Public License. This license, the GNU 
Lesser General Public License, applies to certain designated 
libraries, and is quite different from the ordinary General Public 
icense. We use this license 干 or certain libraries in order to 




permit linking those libraries into non-free programs. 

When a program is linked with a library, whether statically or 
using a shared library, the combination of the two is legally 
speaking a combined work, a derivative of the original library. The 
ordinary General Public License therefore permits such linking 
only if the entire combination fits its criteria of freedom. The 
Lesser General Public License permits more lax criteria 干 or linking 
other code with the library. 

We call this license the "Lesser" General Public License 
because it does Less to protect the user's freedom than the 
ordinary General Public License. It also provides other free 
software developers Less o 干 an advantage over competing non- 
free programs. These disadvantages are the reason we use the 
ordinary General Public License 干 or many libraries. However, 
the Lesser license provides advantages in certain special 
circumstances. 

For example, on rare occasions, there may be a special need to 
encourage the widest possible use o 干 a certain library, so that it 
becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs 
must be allowed to use the library. A more frequent case is that 
a free library does the same job as widely used non-free libraries. 
In this case, there is little to gain by limiting the free library to 
free software only, so we use the Lesser General Public License. 

In other cases, permission to use a particular library in non- 
free programs enables a greater number of people to use a large 
body of free software. For example, permission to use the GNU 
C Library in non-free programs enables many more people to use 
the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/ 
Linux operating system. 

Although the Lesser General Public License is Less protective of 
the users' freedom, it does ensure that the user of a program that 
is linked with the Library has the 干 reedom and the wherewithal to 
run that program using a modified version of the Library. 

The precise terms and conditions for copying, distribution 
and modification follow. Pay close attention to the difference 
between a "work based on the library" and a "work that uses 
the library". The former contains code derived from the library, 
whereas the latter must be combined with the library in order to 
run. 

GNU LESSER GENERAL PUBUC LICENSE 
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, 
DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

0. This License Agreement applies to any software library or 
other program which contains a notice placed by the copyright 
holder or other authorized party saying it may be distributed 
under the terms of this Lesser General Public License (also called 
"this License"). Each licensee is addressed as "you". 

A "library" means a collection of software 干 unctions and/or 
data prepared so as to be conveniently linked with application 
programs (which use some of those functions and data) to form 
executables. 
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Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may 
distribute the object code 干 or the work under the terms of 
Section 6. Any executables containing that work also 干 all under 
Section 6, whether or not they are linked directly with the Library 
itself. 

6. As an exception to the Sections above, you may also combine 
or link a "work that uses the Library" with the Library to produce 
a work containing portions of the Library, and distribute that 
work under terms of your choice, provided that the terms permit 
modification of the work for the customer's own use and reverse 
engineering for debugging such modifications. 

You must give prominent notice with each copy of the work 
that the Library is used in it and that the Library and its use are 
covered by this License. You must supply a copy of this License. 
If the work during execution displays copyright notices, you must 
include the copyright notice for the Library among them, as well 
as a reference directing the user to the copy of this License. 
Also, you must do one of these things: 

a) Accompany the work with the complete corresponding 
machine-readable source code for the Library including 
whatever changes were used in the work (which must be 
distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work 
is an executable linked with the Library, with the complete 
machine-readable "work that uses the Library", as object 
code and/or source code, so that the user can modify the 
Library and then relink to produce a modified executable 
containing the modified Library. (It is understood that 
the user who changes the contents of dermitions files in 
the Library will not necessarily be able to recompile the 
application to use the modified definitions.) 

b) Use a suitable shared library mechanism 干 or linking with 
the Library. A suitable mechanism is one that (1)uses at 
run time a copy of the library already present on the user's 
computer system, rather than copying library functions 
into the executable, and (2) will operate properly with a 
modified version of the library, if the user installs one, as 
long as the modified version is interface-compatible with 
the version that the work was made with. 

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least 
three years, to give the same user the materials specified in 
Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost 
of performing this distribution. 

d) If distribution of the work is made by offering access to 
copy from a designated place, offer equivalent access to 
copy the above specified materials from the same place. 

e) Verify that the user has already received a copy of these 
materials or that you have already sent this user a copy. 

For an executable, the required form of the "work that uses 
the Library" must include any data and utility programs needed 
干 or reproducing the executable from it. However, as a special 
exception, the materials to be distributed need not include 
anything that is normally distributed (in either source or binary 
form) with the major components (compiler, kerne し and so on) of 
the operating system on which the executable runs, unless that 
component itself accompanies the executable. 

It may happen that this requirement contradicts the license 
restrictions of other proprietary libraries that do not normally 
accompany the operating system. Such a contradiction means 
you cannot use both them and the Library together in an 
executable that you distribute. 

7. You may place library facilities that are a work based on the 
Library side-by-side in a single library together with other library 


干 acuities not covered by this License, and distribute such a 
combined library, provided that the separate distribution of the 
work based on the Library and of the other library facilities is 
otherwise permitted, and provided that you do these two things: 

a) Accompany the combined library with a copy of the same 
work based on the Library, uncombined with any other 
library facilities. This must be distributed under the terms 
of the Sections above. 

b) Give prominent notice with the combined library of the fact 
that part of it is a work based on the Library, and explaining 
where to find the accompanying uncombined 干 orm of the 
same work. 

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute 
the Library except as expressly provided under this License. 
Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or 
distribute the Library is void, and wiil automatically terminate your 
rights under this License. However, parties who have received 
copies, or rights, from you under this License will not have 
their licenses terminated so long as such parties remain in full 
compliance. 

弓 . You are not required to accept this License, since you have 
not signed it. However, nothing else grants you permission to 
modify or distribute the Library or its derivative works. These 
actions are prohibited by law if you do not accept this License. 
Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work 
based on the Library), you indicate your acceptance of this 
License to do so, and all its terms and conditions for copying, 
distributing or modifying the Library or works based on it. 

10. Each time you redistribute the Library (or any work based 
on the Library), the recipient automatically receives a license 
from the original licensor to copy, distribute, link with or modify 
the Library subject to these terms and conditions. You may not 
impose any further restrictions on the recipients' exercise of 
the rights granted herein. You are not responsible 干 or enforcing 
compliance by third parties with this License. 

11.I 干 ， as a consequence of a court judgment or allegation 
of patent infringement or for any other reason (not limited to 
patent issues), conditions are imposed on you (whether by court 
order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of 
this License, they do not excuse you from the conditions of this 
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously 
your obligations under this License and any other pertinent 
obligations, then as a consequence you may not distribute the 
Library at all. For example, if a patent license would not permit 
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive 
copies directly or indirectly through you, then the only way you 
could satisfy both it and this License would be to refrain entirely 
from distribution of the Library. 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable 
under any particular circumstance, the balance of the section is 
intended to apply, and the section as a whole に intended to apply 
in other circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any 
patents or other property right claims or to contest validity of 
any such claims ： this section has the sole purpose of protecting 
the integrity of the free software distribution system which is 
implemented by public license practices. Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed 
through that system in reliance on consistent application of 
that system ： it is up to the author/donor to decide i 干 he or she 
is willing to distribute software through any other system and a 
licensee cannot impose that choice. 
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修理を依頼されるときは 
( 出張修理） 

四〜励ぺージに従って調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、 
お買い上げの販売店にご連絡ください。 


保証書は、必ず「お買い上げ曰*販売店名」 
などの記入をお確かめの上、販売店から受け 
取っていただき内容をよくお読みの後大切に 
保管してくださし、。 

保証が象装置：本体お手持ちの機種名 


テレビの補修巧性能部品の保有期間は、製造げ 
切後8年でず。 

性能部品とは、テの製品の機能を維持ずるため 
に必要な部品でず。 


修理に関するご相談ならびにごす明な点は、お 
買い上げの販売店または最寄りの「ご相談窓口」 
にお問い合わせください。 


修理の際、弊社の品質基準に適合した再利巧部品を使巧することがあります。修理のために交換した部品は回収させていただきます。 

ご連絡していたださたし、内容…… . 保証期間中は .. 

:修理に際しましては保証書をご提示ください。保証 
:書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 


……保証期間が過ぎているときは…… 

修理によつて機能が維持でさる場合は、ご要望により 
有料で修理させていたださまず。 


修理料金のし < み 


故障した製品を正常に修復するための料金で 
技術料 す。技術者の人件費、技術教育費、測定機器 
等設備費、一般管埋費などが含まれていまず。 


部品代 


修理に使用した部品代金です。その他修理に 
付帯する部材などを含む場合もあります。 


製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費 
出張料 用です。別途、駐車料金をいただく場をがあ 
ります。 


ご購入店名、ご購入曰を記入し 
ておいてくだごい。サービスを 
化頼されるときに便利です。 


ご購入店名 

ご購入年月曰 

電話 （ ） 

年月日 


長年ご使用のテレビの点検をぜひ！ 


熱、湿気、ほこりなどの影響や、使巧度合いにより部品が劣化し、故障したり、時にはを全を損なって事故につながることもありまず。 



♦電源スイツチを入れても映像や音が出ない。 
♦上下、または左ちの映像が欠けて映る。 

♦映像が時々、消えることがある。 

♦変なにおいがしたり、煙が出たりする。 

♦電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 
♦内部に水や異物が入った。 


故障や事故防止のため、 
スイツチを切り、コンセ 
ントから電源プラグをは 
ずし必ず販売店にご相談 
くださし、。 


ちよつとした 
/こづかいで 
テレビのを全 
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f 爵里に関ずる 

心ご欄ま^ 
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部品に ついて 


惊証期間…お買い上げ日から]年でず。 



保証とア フターサー ビス （必ずご覧くださし、。> 


はじめに 


テレビを外部機器をテレビを番組を 


録画番組•写真接続した 


設置ずる接続ずる 


録画•予約ずるなどを楽しむ 機器を楽しむサ—ビスを楽しむを楽しむ 


インタ—ネット AV ネツトワ—クお好みや使用が態個別に設定言つた 


に合せて設定ずるしたいときときは 




































お客様ご相談窓 □ 


曰立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ごす明な点は下記窓口にご相談ください。 


ホームページに「よくあるご質問」について掲載しておりまずので、ご活用ください。 

http://kadenfan.hitachixo.jp/q_a/index.html 


保証期間中は 

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきまず。 

保証期間が過ぎているときは 

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただき 
まず。 

保証期間 

お買い上げ曰から本体]年でず。 

(プラズマパネルは2年間でず。ただし、プラズマパネルの焼き付きは保証対象外でず。） 


修理などァフターサービスに関ずるご相談は 
エコーセンターへ 

TEL 01 20-31 21 -68 
FAX 01 20-31 21 -87 

(受付時間） 

9 : 00 ~ 19 : 00 (365 日） 

携帯電話、 PHS からもご利巧できます。 


商品情報やお取り扱いについてのごホ目劇よ 
お客様相談センターへ 

TEL0120-3121-11 
FAX 01 20-31 21 -34 

(受付時間）9:00〜17:30 (月〜±)、9:00〜17:00 (日、ネ兄日) 
年末年始は休ませていただきまず。 

携帯電話、 PHS からもご利巧できまず。 


♦ 「持込修理」および「部品購入」については、上記エコーセンターまたはお客様相談センターにて、 
各地区のサービスセンターをご紹介立せていたださます。 

♦本窓口等で取得しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談及びサポート等への対応を目的 
として利用し、適切に管理します。 

♦お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合は、正確に回答するために通話内容を記録（録 
音など）させていただくことがあります。 

• ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情 
報を提供し対応させていただくことがあります。 

♦修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付立せて 
いただくことがあります。 

♦次のページに「お問い合わせ診断シート」がありまず。 

お問い合わせの前にご確認ください。 

※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。 
http://www.hitachi-ce.co.jp/privacv/index.html 
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お問い合わせ診断シート 


本機の故障.不具合などのお問い合わせの際には、し:(下の情報が役に立ちます。 
このシートにご記入の上、お客様相談センターへお問い合わせください。 

>確認の基本事項 


(1) 機種名（お名） 

□ L 32- XP 07 □ L 37- XP 07 □ L 42- XP 07 □ P 42- XP 07 □ P 46- XP 07 □ P 50- XP 07 □ L 32- XP 700 CS □ L 37- XP 700 CS □ P 42- XP 700 CS 

(2) 力ード情報 

92ぺージの「力ード情報を見る」の操作で 「 

表示される画面の下の]6ケタ数字を確詔して<だごい。 

- / - 

ち a 備 
力ード備 

力ード勘！！ : XXXX 

力ード I D : XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 

グループI D : 

XXXX-XXXX / XXXX-XXXX 

L 力ートァィ t - 1 

1 巧のが 1* る！* 了 1 

16ケタの巧字 


(3) 受信環境 

□①自宅のアンテナ □②共聴アンテナ（其同受信） □③ CATV (ケーブルテレビ） 

(4) ブースターの 有無 

□①使巧している □②梗用していない □感ホ日月 

(5) 受信巧送 

□①地上デジタル放送 □曾 BS デジタル放送 □感 CS デジタル巧送 

□④ケーブルテレビのホームターミナルで受信し、外部入力で視聴 □⑤その他機器（スカバーなど）を外部入力で視聴 




(8) リモコンでオンしたときに本体内部から 
カチッという音が聞こえる力、 

□①聞こえる □②聞こえない 

(9) 発生頻度 

□①常時 □質2〜3回に]回の割台 □感稀に □© その他！： 〕 

•映像が映らない 


(10) 映らない映像は 

(11) 映らないチヤンネルは 


(12) チャンネル表示など、何か画面 
に表示は出ていますか 

(13) 症状発生までの受信状況 

(14) 映らない妨送（チヤンネル）の 
受信レベルは 


(15) B-CAS 力ードは 
参録画ができない 


□①地上デジタル放送 □② BS デジタル巧送 □③ CS デジタル放送 

□0 か部入力〔 _ } _ 

□①特定の放送のチヤンネル全部 □②特定のチヤンネルのみ 


□①出ない □②出ている（表示内容： ） 

□①視聴できた □曾初化て視聴したら映らなかった 

受信レベル数値 （ ) 215ページの「地域名によるチヤンネルの合わせかた」の操作で確認してください。 


I □①入つている □②入つていない X —度、 B - CAS 力ードを抜さ差しして映るようになるか確詔してください。 


(16) 録画巧送 


(17) 録画方法 


(18) 録画き組 


(19) 録画指定場所 


1(20) 実行結果《予約時のみ） 
「(21)発生頻度 

ダビングがでさない 


(22) ダビングしたい番組 

(23) ダビングのち向は 

(24) ダビングモード 


(25) 発生頻度 


(26) ダビングでさないタイミングは 


□①地上デジタル放送 □② BS デジタ. 

□④外部入力！： 


□①ち接録画 □②予約録画 （ ま組表 

■ □①特定のま組 


□② BS デジタル巧送 □③ CS デジタル放送 


I 録画 （ ま組表-マニュアル） 


月/曰 開始時間 • 

一/_:一 


□内蔵 HDD 
□カセット HDD 


_□ ①黃子 □②取消 

' □①常時 □② 


(リモコンの残量ボタンを巧す （90 ページ記載)） 
(リモコンの残量ボタンを巧す （90 ページ記載)） 


□③失敗 □④削除 （1 00ページ記載） 
回に1回の割合 □③稀に □④その他！： 


♦再生でさない 
(27) 内容 

に 8) ちちずる映像 
(29) 発生頻度 


テの他のを状 
(30) 詳細内容 

(症状を詳しく書いてください） 


(31) 発生頻度 


□①地上デジタル放送 □② BS デジタル放送 □③ CS デジタル放送 □④外部入力 

録画モード！： 〕 

どこから ：□①内蔵 HDD □②カセット HDD 

どこへ 口①内蔵 HDD □②カセット HDD □感外部アナ□グ機器□淨 AV ネットワーク機器 

□①テのままダビング □曾モード変あ！： QTSE 0 75 X 4 DTSXS □ TSX 24 DSP I 

□③不要部分削除 


□①常時 □② 回に1回の割合 □③输こ □④その他〔 〕 

□①指定した番組を選択できない 
□②ダビング途中でメッセージび出て停止する 
□③フリーブして動かない<何分程度の時点？> 

□④ダビング後、映像が黒画面のままの再生 
□⑤その化！： 〕 


□①「録画番組」画面が表示しない □②録画番組を選択しても再生しない □這媽作できない（フリーブ） 

□@プ□ックノイズが出る_!11爲その他！：_〕 

'□巧蔵 HDD :詳細症状は？ ：□録画番組画面が開かない □黒画面のまま □すぐに放送画面 I こおる 

□カセット HDD i 番組数は？ ：□複数の番組が再生でをない □特定のを組が再生できない〔番組名 


□①常時 □② 


回に1回の割合 


回に1回の割合 □③稀に □④テの他〔 
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インタ—ネット AV ネットワ—クお好みや使用状態個別に設定困つた 
サ—ビスを楽しむを楽しむ に合せて設定ずるしたいときときは 
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暗証番号 . 

アンテナの接続 ... 

いいとこジャンプ（才ートチャプター機能) 

-時停 ih . 

一発録画す約 . 

つンターネット . 

色あい . 

色あい y — 夕一 . 

色温度 . 

色温度調節 . 

輔現 . 

をの'辰山- . 

裏番組 . 

映画1 . 

映画]字幕 . 

映画2宇幕 . 

衛星周波数 . 

映像コンテンツ . 

映像贿生 . 

映像ク I 」エーシヨン ....... ..……- 

映像ク I 」エーシヨンレベル…… 

映像特殊設定 . 

映像トド . 

エコ効果夕一 . 

オートチャプター機能 . 

才ートチャプター登録 . 

お買い上げ時のチャンネル設定- 

追いかけ再生 . 

お知 b せ*ボード' . 

おすずめ番組一覧 . 

おずずめ履歴の初期化 . 

オフタイマー . 

音楽 (7) 再生 . 

お気に入り . 

音声切換 . 

音ド設疋 . 

音声トド . 

ホ日 

H 里 . 

音量制御 . 

ズ去 < けこ 


HDIMI 端子 
ID -1 …… 
IP アドレス 
ISP 設定 • 


ガイドエ IJ ア表示 . 78 

トド情報…- . 92 

外部機器接続設定 . 70〜72 

外部入カジャンル設定 . 72 

各種設定 . 30 

カセット HDD . 67 

カセット HDD 初期化 . 229 

画面位胃 . 198 

画面移動 . 210 

画面サイズ微調 . 198 

画面デザイン .]] 日 

画面表示 . 90 

カラー I 」ミッター .. . . 194 

かんたんセットアップ . 53 

キーワード入力/編集 . 205 


LAN インターフェース . 45 

LED バックライト制御 . 194 

LED I 」モコン反応 . 208 

LTI . 193 

MAC アドレス . 173 

PCM . 196 

SD / SDHCX 亡 I 」ーカード . 69 

U / V / BS 混合器 . 41 

UHF アンテナ . 41 

URL . 152 

Wooonet .■■■■■■■■■■. 149 

Wooonet 更新表示 . 208 

Wooonet おずずめ . 81 

Wooo I 」ンク ... 143 

WoooU ンク設定 . 70 

YNR . 193 

roi 连動データ . 76 


[ ぁぃラぇぉ I 

アクトビラ . 148,160 

アクトビラビデオ . 148,160 

アクトビラビデオ‘フル ... 148,160 

アクトビラビデオダウン□ー ド.… . 165 

アクトビラベーシック . 148 

アッテネーター . 220 

アドレス . 152 

明るさ .] 弓2 

明るさセンサー . 191 

明るさ y - ター . 191 


索引 


1英数字 

2画面 . 88,118,164 

3次元 Y/C . 194 

AAC . 196 

ADSL . 45, 46 

AV ネットワーク . 168 

AV ネットワーク画面 . 176 

AV ネットワーク再生機能 . 174 

AVCHD . 131 

B-CAS 力ード . 44 

CATV . 42, 48, 66, 215 

CH 合せ（地域名） . 215 

OH 合せ（マニュアル） . 218 

CH スキップ設定 . 219, 222 

CNR . 193 

CONEQ . 196 

CTI . 193 

DLNA . 169 

D 4 端子 . ]99 

Deep Color . 194 

F 形接栓 . 42 

G ガイド . 77, 80 

LJrM\/IT. と〇 


7 

〇 

2 


1793821244267772265580179 

4110499999978882689909912 

T — T — T — T — T — T — T — T — T — T — 一 乙 T — T — T — T — C\j ^~ T — T — 一 乙 


7 9 5 8 2 13 
7 19 8 


6 3 16 6 3 6 
008599999 

22' ~ ^— ^— T — — 

4 

7 


9 9 5 5 
9 9 2 2 
112 2 
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索引（つづき） 


緊急警報放送 . 209 

クイックタイマー録画 . 98 


黒補正…. 
黒レベル • 


■193 

■192 


ク IJ アボイス . ]96 


ゲ—ム亡—ド-1 
現在時刻表示 -1 
検索 . 


64, 72 
…228 

----- 156 


検索条件削除 . 206 

検索範囲設定 . 206 

検索ち法設定 . 205 

. 196 

. 173 

. 108 

. 209 

. . 119 


局 H . 

公開先機器設定- 

更新録画 . 

高速起動 . 

コマ送り . 


コントラスト . 193 

コントラストレベル . 193 

コンバーター電源 . 223 


t しすせテ 


サ-チ- 


サー バー . 

サーパ、一機能 . 

サーバー名設定 . 

再生 . 115,116 

さがず . 


. 119 

■168, 170 

. 170 

. 172 


残量 . 

シアタープロ， 


時刻表77^ . 

システムアツプ… • 

視聴可能年齢……- 
視聴制限設定…•… 
視聴制限の解除… • 

視聴予約 . 

実行結果 . 

自動入力音量補正- 

自動録画 . 

自動録画設定…•… 
自動削除しない… • 
シネマスキヤン… • 

字幕設定 . 

写真を見る . 


• 102 , 


. 80 

削除□ック . 133 

サブネツトマスク . 225 

サムネイル設定 . 120 

サムネイル表示 .]] 日，179 

サラウンド . 196 

■ 96 
■190 
■228 

■ 58 
■207 
■207 
■207 
105 
■110 
■196 
■113 
■104 
■115 
■194 
- 91 
■129 

シャープネス . 192 

ジャンル色分け . 78 

ジャンル選択 . 204 

受信契約 . 263 

受信周波数変更 . 220 

受信設定 （ BS - CS ) . 221 

受信設定（地上デジタル） . 215 

受信設定変更 . 222 


受信レベル . 215, 221 

出演者選択 . 204 

消胃 . 90 

消費電力 . 200 

白パターン . 210 

信号切換 . 85 

数字キー方式 . ]39 

スーパー . 190 

ズーム . 87 

据え付け . 37 

スクイーズ映像 . 87 

スク I 」 ーンセーバー . 210 

スタンダード . 190 

スタンバイ/受像ランプ . 75 

ステレオ放送 . 91 

ス ムーズ . 87 

スライド シヨー ... 130,182 

ス□一再生 . 119 

制限設定 . 207 

セキユ IJ ティ設定 . 159 

接続できる機器 . 58 

設定の初期化 . 230 

センサーオート . 190 

ソフトウェア更新 . 224 

ソフトキーボード . 138,140 

I たちつ了と I 

代行予約録画 .] 日8 

タイトル . 154 

タイトル編集 . 205 

タイトル名変更 . ]24 

タイムナビ . 117 

ダビング . ]26,132 

ダブル録画 . 98 

地域番号一覧（地上デジタル放送） . 216 

地上デジタル入力 . 41 

チャプター 設定 . ]22 

チャプタースキップ . 119 

チャンネル番号入力. . 74 

チャンネル別表示 . 78 

チャンネルを選ぶ . 74, 93 

を目番組一覽 . 81 

聴覚補助 . ]96 

通信設定 . 225 

通信テスト . 227 

ほ音 . ]96 

停止 . . . 99,115,118 

テータ放お . 76 

ディスク省電力 . 229 

ディテール.… . 142,193 

デジタル音声入力端子付き才ーディオ機器 . 65 

デジタル放送 . 262, 265 

デフオルトゲートウェイアドレス . 225 

電子番組表 （ G ガイド） . .. . 77 

転倒防止 . 39 

同軸ケーブル . 42 


はじめに 
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設置する 
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索引（つづき） 


ドルビー DRC 


196 


[ なにめねの I 

内蔵 HDD 初期化 . 

なめらか動画 . 

なめらかシネマ . 

こ重音声 . 

入力音量補正 . 

入力履歴 . 

入力切換 . 

入力切換設定 . 

入力自動録画 . 

ノーマル . 

「 li ひふへほ I 

背景色 . 

バス ブース ト…………… 

バックライト . 

バランス .■■■■■■ 

パワーセーブ . 

番組検索（さがず）…… 

番組タイトル表示 . 

番組説明 . 

番組表 . 

麵表取得 . 

番組分割 . 

番組予約 . 

光デジタル音声出力…… 
光デジタル音声遅延…… 
ピクセル マネージヤー… 
ビデオパワーセーブ…… 

表示詳細設定 . 

フイルムシアター . 

フオルダ . 

フォルダ内全削除 . 

複数選択削除 . 

付属品 . 

ブラウザ . 

ブラウザ y ニュー . 

フル/フル HD . 

プレイ IJ スト . 

プレーヤー . 

ブ □ー ドバンド ルーター 
ブ□-ドバンド環境…… 

ブ□ック NR . 

プ□バイダー . 

へッ ドホン音量 . 

へッ ド ホン亡ー ド . 

ポインター . . 

ホームネッ ト ワーク…… 

ホームページ . 

放送時間変更対応 . 

保証と アフターサービス 


229 

195 

195 
91 

196 
152 
142 

71 
211 
87 


. 210 

. 196 

. 192 

. 196 

. 200 

. 80 

. 208 

. 79 

. 77 

. 208 

. 120 

. 100 

. 196 

. 196 

. 195 

. 200 

. 158 

. 195 

13日，136,137 

. 134 

. 134 

. 4 

. 149 

. 151 

. 87 

. 116,124 

. 168,173 

. 45 

. 45 

. 195 

. 45 

. 196 

. 196 

. 156 

. 168 

. 149 

. 208 

. 287 


本編自動 サーチ 


117 


[ ^みむめち I 

マニュアル 予約 .] 0日 

マルチ表示 . 78 

未読お知らせ表示 . 208 

見る一覧 . 115 

無信号電源オフ . 200 

無操作電源オフ . 200 


にュー . 

文字入力 . 

文字サイズ…… 
モスキート NR 


. 28 

. 138 

78,110,115 
. 195 


「やゅ I 

ユ-ザ- . ]90 


郵便番号 . 214 

ゆっくり再生 . 119 


予約一覧 • 
予約実行 • 
予約録画停止， 


105,109 

. 108 

103,108 


ごりるれろ 

ライブラリ . 116 

ライブラ I 」登録 . 229 

IJ ジユーム設定 . 229 

IJ スト表示 . 115,179 

IJ ピート設定 . 229 

I 」ビング シアター . 190 


I 」亡コン . 3, 40 

IJ モコンコード設定 . 208, 212 

ルーター . 45 

レコーダーテスト . 70 


レコーダー] . 98,101,106 

レコーダー2 . 弓8,]日1,]06 


録画. 


96 


録画時間 . 9〇 

録画番組 .] ]2 

録画番組の削除 . ]34 

録画モード/残量 . 96 

録画予約 . ]00 


わ 

ワイド切換 . 86 

ワイド制御信号検出 . ]99 

ワイドモード . 86 

ワケ録 . 112 
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廃棄時にご注意 < ださい。 

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ（ブラウン管式、液晶式、プラズマ式）を廃棄される場合は、 
収集•運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）をおま化いいたださ、がま品を販売店や市町村に適正に引さ 
渡すことがボめられていまず。 


ユーザー登録のお願い 

バージョンアップや今後のサービスなど、お客様に大切なご案内をさせていただく場合がございますので、 
ユーザー登録にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。 

お手数でずが、ご登録は下記 URL よりお願い致しまず。 

http://av.hitachi.co.Jp/entry/01 .html 


修理などァフターサービスに関するご相談は 
エコーセンターへ 

TEL 01 20-31 21 -68 
FAX 01 20-31 21 -87 

(受付時間） 

9 : 00〜19 : 0日 （365 日） 

携帯電話、 PHS からもご利用できます。 


修理などァフターサービスに関ずるご相談の前に、巧障かな？と思ったら晒〜励をご覧ください。 

•本窓□等で取得しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談及びサポート等への対応を目的として利用し、適切 
に管理します。 

•お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合は、正確に回答するために通話内容を記録（録音など）させていた 
だ< ことがあります。 

•ご相談、ご化頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させ 
ていただ<ことがあります。 

※蹲社の r 個人情報な護に関して J は、下記をご参照ください。 
http://www.hitachi-ce-co.jp/pnvacy/index.html 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL0120-3121-11 
FAX 01 20-31 21 -34 

(受付時間）9:00〜17:30 (月〜±)、 9:00- 17:00旧' 巧日) 
年末年始は休ませていただきまず。 

携帯電話、 PHS からもご利巧できまず。 


t VEGETABLE 
«/L INK 


この説明書の印刷には、植物油インキを使用しています。 


日立コンシューマエレクト□ニクス株式会社 


QR 81012® 


干1 00-0004 東京都千代田区大手町二 T 目2番1号新大手町ビル 


Printed in」apan ( F ) 













